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The  growth  in  construction  of 
multiunit  residences,  such  as 
condominiums  and  apartment 
houses,  can  markedly  change 
rates  of  urban  water  use. 

Boating  a  form  of  nonconsumptive 
recreational  water  use,  is  a 
popular  sport  in  which  many 
Calif ornians  participate. 

Water  sprayed  at  a  construction 
site  is  needed  to  compact  the 
soil  around  a  pipeline. 

Commercial  ice-making  repre- 
sents part  of  the  industrial 
use  of  urban  water. 

Single-family  residences  in 
California  require  the  greatest 
share  of  all  urban  water  deliv- 
eries. 

An  influent  clarifier  at  a  pulp 
and  paperboard  mill  that  removes 
turbidity  from  many  millions  of 
gallons  of  water  daily.  (Photo 
by  Kaiser  Graphic  Arts^   Oakland) 

Unless  otherwise  identified,  all 
photographs  in  this  report  were 
taken  by  the  Department  of 
Water  Resources. 
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FOREWORD 


The  Bulletin  No.  166  series  of  reports  periodically 
updates  information  on  the  rate  of  urban  water  use  throughout 
the  State  to  provide  information  for  water  resources  planning 
and  to  suggest  means  of  achieving  more  effective  use  of  water. 

Bulletin  No.  166-1,  "Municipal  and  Industrial  Water 
Use",  published  in  August  1968,  contains  data  for  the  period  1961 
to  1965  for  a  large  number  of  cities  in  the  State  and  pre-1961 
data  for  some.   Average  per  capita  use  values  for  the  1961-1965 
period  by  counties  and  other  areas  are  also  presented  in  that 
report.   Some  of  the  data  presented  in  Bulletin  No.  166-1  have 
been  modified  in  this  report,  Bulletin  No.  166-2,  in  response 
to  the  1970  U.  S.  Census  of  Population.   This  report  presents 
monthly  water  use  data  for  14  7  water  service  agencies  throughout 
California  for  the  ten  years  from  1961  through  1970,  as  well  as 
graphic  and  statistical  summaries  of  this  information. 

Analysis  of  the  data  in  this  report  indicates  that  his- 
toric trends  in  per  capita  water  use  are  generally  continuing 
upward,  although  rates  of  use  have  leveled  off  or  remained  level 
within  a  number  of  communities.   The  major  coastal  metropolitan 
centers  of  the  State  show  the  lowest  rates  of  unit  water  use, 
generally  about  half  of  the  rates  of  use  in  interior  urban 
centers. 

Rising  costs  of  energy  and  other  aspects  of  supplying 
water,  as  well  as  public  awareness  of  the  need  for  water  conser- 
vation, had  little  effect  on  water  use  before  1970.   Influence 
of  these  factors  during  the  present  decade  has  been  increasingly 
significant.   Those  of  us  in  water  management  must  recognize  both 
factors  and  place  continuing  emphasis  on  water  conservation  and 
the  efficient  use  of  water.   This  will  postpone  the  need  for 
more  water  development  and  improve  the  efficiency  and  economy  of 
waste  water  treatment.   The  Department  of  Water  Resources  will 
make  in-depth  appraisals  of  the  data  reported  here,  plus  other 
data,  to  identify  more  precisely  the  factors  that  affect  rates 
of  water  use,  thus  strengthening  California's  efforts  to  conserve 
water . 
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Chapter  I.   DATA  COLLECTION  AND  PROCESSING 

This  report  is  the  second  in  a  series  of  data  reports 
that  examine  variations  in  rates  of  urban  (municipal  and  indus- 
trial)* water  use  in  various  areas  of  California.   The  statistics 
it  presents  cover  only  the  years  from  1961  through  1970  and  may 
not  therefore  reflect  the  increasing  need  for  water  conservation. 

The  differences  in  rates  of  use  among  cities  result 
from  the  cumulative  effect  of  several  factors,  including  areal 
extent  of  irrigated  landscaping,  presence  of  water-using  indus- 
tries, type  of  climate,  use  of  metering,  water  costs,  and  popula- 
tion density.   (These  physical  and  social  parameters  affecting 
rates  of  use  are  discussed  in  more  detail  in  an  earlier  report  by 
the  Department  of  Water  Resources,  "Municipal  and  Industrial  Water 
Use",  Bulletin  No.  166-1,  August  1968;  reprinted  May  1969.) 

Urban  water  use  is  a  term  that  is  widely  used  to  include 
all  urban  applications  of  water  —  residential,  commercial,  indus- 
trial, recreational,  and  governmental.   Types  of  urban  use  also 
include  power  plant  cooling.   Cooling  requirements  for  power- 
generating  facilities  constitute  a  type  of  urban  use,  regardless 
of  the  distance  a  plant  may  lie  from  a  metropolitan  area  or  other 
development.   Current  power  plant  water  requirements  are  only  a 
small  part  of  total  urban  consumption  but,  due  to  the  large  local 
use  of  cooling  water  for  fossil  fuel  and  nuclear  plants,  the  site 
and  water  requirements  may  become  significant. 

In  1972  about  80  percent  of  the  power  plants  requiring 
cooling  water  obtained  their  supply  from  brackish  sources  and 
from  the  ocean.   Possible  restrictions  on  coastal  plant  siting 
and  on  the  discharge  of  heated  water  to  the  ocean  and  estuaries 
have  obliged  power  companies  to  consider  inland  sites  for  power 
plants,  changes  that  may  mean  building  plants  that  require  large 
supplies  of  cooling  water  from  inland  sources.   Recently,  the 
State  Water  Resources  Control  Board  issued  a  policy  statement  re- 
lating to  " .  .  .  the  Use  and  Disposal  of  Inland  Water  Used  for 
Powerplant  Cooling".   In  principle,  the  policy  advocates  conserva- 
tive use  of  fresh  water  supplies  and  cautious  discharge  of  waste 
effluent.   It  also  establishes  an  order  of  priority  for  sources  of 
cooling  water,  recommending  that  consideration  be  given  first  to 
wastewater  being  discharged  to  the  ocean;  second,  to  the  ocean  as 
a  source;  third,  to  brackish  water  from  natural  sources  or  irri- 
gation return  flow;  fourth,  to  inland  waste  waters  with  low  salt 
content;  and  finally,  to  other  inland  waters.   The  Department  of 
Water  Resources  wholly  endorses  these  principles  as  a  matter  of 
sound  water  conservation  planning. 


The  terms  "municipal  and  industrial  water  use"  and  "urban  water  use"  are 
used  interchangeably.   Both  refer  to  types  of  use  rather  than  places  of  use. 
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PERCENTAGE  DISTRIBUTION  OF  URBAN  WATER  USE  BY  TYPE  OF  USE,  1970 
(8  randomly  selected  water  agencies) 


Water  Service  Agency 


Residential 


Industrial 


Commercial 


Governmental 
(Public  Auth.) 


Other 


Burbank  Municipal  Water 
Department 

East  Bay  Municipal 
Utility  District 


53 


21 
25 


12 


10 


California  Water  Service 

Company 

East  Los  Angeles 

42 

24 

25 

8 

Livermore 

80 

1 

11 

7 

South  San  Francisco 

43 

32 

18 

6 

Stockton 

54 

21 

14 

10 

Salinas 

63 

4 

24 

8 

Santa  Cruz  Municipal 

48 

15 

28 

1 

8 

Water  Department 

San  Francisco     ,  , 
Water  Department— 

44 

5 

40 

10 

1 









_ 

AVERAGE  (Unweighted) 

52 

16 

22 

7 

3 

1/  Based  on  revenue. 

NOTE:   A  number  of  water  agencies  classify  water  by  size  of  meter  rather  than  by 
activity. 

The  percentage  of  industrial  use  is  low  because  most  large  users  produce 
their  own  supplies  from  wells  or  by  stream  diversion. 

Urban  per  capita  water  use  is  the  quantity  of  water 
used  directly  or  indirectly  by  individuals  within  a  specified 
geographic  area.   It  includes  all  urban  uses  of  water  assigned 
to  the  population  of  the  area.   The  unit  of  measure  of  urban 
water  use  employed  by  the  Department  of  Water  Resources  for  most 
of  its  studies  is  either  gallons  per  capita  or  acre-feet  per 
capita.   These  are  calculated  by  dividing  the  total  water  use  of 
a  community  during  a  period  of  time  by  the  number  of  persons  liv- 
ing there.   The  rate  is  based  on  gross  water**  delivered  into  water 
agency  and  industrial  systems.   In  this  report,  average  monthly  or 
average  annual  per  capita  (or  unit)  water  use  refers  to  daily  per 
capita  water  use  for  a  specific  month  or  a  specific  year. 

Geographic  Reporting  Areas 

For  water  use  planning,  California  is  divided  into  11 
major  hydrologic  study  areas  (Figure  1) .   Each  represents  rela- 
tively homogeneous  characteristics  of  streamflow,  existing  and 
potential  local  water  supply  development,  topographic  and  economic 
independence,  and  import  requirements  or  export  potential. 


Total  quantity  produced  and  delivered  by  an  agency  to  its  customers,  plus 
losses  inherent  in  a  system,  such  as  conveyance  leakage,  back-flushing  of 
a  filter  system,  and  fire  protection  requirements.  Gross  water  use,  also 
called  urban  applied  water,  is  equivalent  to  system  water  production. 
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Smaller  geographic  units  must  sometimes  be  considered 
to  identify  resources,  problem  areas,  and  specific  areas  of  water 
need.   To  satisfy  these  requirements,  a  second  level  consisting 
of  45  planning  subareas  was  delineated  to  produce  the  refinement 
necessary  for  the  Department's  current  planning  work.   Counties 
are  sometimes  used  to  define  segments  of  study  areas  because  of 
their  widespread  use  in  gathering  data  on  economic  activity.   A 
total  of  120  water  agencies  provided  the  Department  with  the  data 
incorporated  in  this  bulletin.   Their  locations  appear  on  Figure  2 
and  their  names  and  the  cities  they  serve  are  listed  on  the  page 
facing  the  map. 

Estimating  Population  Served 

The  boundaries  of  cities  and  water  service  areas  often 
do  not  coincide.   Sometimes  water  service  areas  extend  beyond  city 
limits,  and  sometimes  several  smaller  agencies  serve  a  single  city. 
Because  of  inconsistencies  such  as  these,  the  population  within  a 
service  area  must  be  separately  determined  to  derive  an  accurate 
unit  water  use  value  for  a  city  or  community.   Where  boundaries 
do  not  match,  a  service  area  population  is  obtained  by  counting 
the  residents  of  individual  census  tracts  whose  limits  closely 
correspond  to  the  boundary  of  a  water  agency  district.   This  pro- 
cedure is  followed  for  each  10-year  census. 

Experience  has  shown  that  census  estimates  tend  to 
drift.   Such  errors  often  increase  each  succeeding  year  until  the 
following  decadal  census  reestablishes  a  valid  population  count. 

To  overcome  this  deficiency  in  these  studies,  the 
following  procedure  was  used.   First,  accurate  1950,  1960,  and 
1970  populations  were  obtained  for  each  service  area.   Then,  for 
each  of  these  three  years,  ratios  were  computed  between  service 
area  population  and  the  number  of  active  water  service  connections 
in  the  area  by  dividing  number  of  persons  by  number  of  connections. 
Most  often  a  single  connection  serves  a  single  dwelling  structure. 
With  the  rising  trend  toward  construction  of  multiple-unit  resi- 
dential structures  —  apartment  buildings  and  condominiums  —  the 
ratio  of  persons-to-connections  also  rises,  rather  than  remaining 
constant  as  in  the  case  of  the  persons-to-dwellings  ratio  for 
single-family  residences.   The  gradual  change  in  the  composition 
of  housing  development  is  assumed  to  be  linear;  therefore,  for 
this  study,  the  ratio  obtained  was  interpolated  for  the  years 
between  1950,  1960,  and  1970.   The  factor  derived  for  these  census 
years  multiplied  by  the  number  of  service  connections  gave  a 
reasonably  accurate  population  value  for  these  intervening  years. 
In  some  areas  where  acceptably  accurate  service  area  populations 
were  available,  this  procedure  was  not  necessary. 

Water  Production  Data 

Water  production  is  the  entire  amount  of  water  taken 
into  a  system,  including  changes  in  reservoir  storage,  losses  from 
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Figure  2 
WATER    SERVICE 
AGENCIES   PROVIDING  WATER 
USE  DATA 


See  Adjoining  Poge  For  index 
To  Agencies. 
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CENTRAL  COASTAL 
SOUTH  COASTAL 
SACRAMENTO  RIVER  BASIN 
DELTA- CENTRAL  SIERRA  BASIN 
SANJOAOUIN  RIVER  BASIN 
TULARE  LAKE  BASIN 
NORTH  LAHONTAN 
SOUTH  LAHONTAN 
COLORADO  DESERT 
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AGENCIES  OTHER  THAN  SAN  FRANCISCO  BAY  AREA 


-  Crescent  City  MWD 

37 

-  Antioch  MWD 

-  Oregon  Water  Corporotion 

38 

-  Pittsburg  MWD 

(Fo.t  Jon.s) 

39 

-  California  Water  Servi 

■  Yreko  MWD 

(Stockton) 

-  Alturos  MWD 

40 

-  Monteca  MWD 

-  Arcoto  MWD 

41 

Modesto  MWD 

-  Eursko  MWD 

42 

Santa  Cruz  MWD 

-  Fortune  MWD 

43 

Gilroy  MWD 

-  Rio  Dell  MWD 

44 

Merced  MWD 

-  Redding  MWD 

45 

Hollister  MWD 

-  Burney  County  WD 

46 

Madera  MWD 

(Burney) 

47 

California  ■  American 

-Colilornio  -  Pocific  Utilities 

Company 

(Monterey  Boy  Cities) 

(Susonville) 

48 

Colifornio  Water  Servic 

-  Red  Bluff  MWD 

(Salinas) 

-  Corning  MWD 

49 

California  Water  Servic 

-Colifornio  Water  Service  Con 

npony 

(King  City) 

(Hamilton  City) 

50 

Clovis  MWD 

-  California  Water  Service  Con 

npony 

51 

Fresno  MWD 

(Chico) 

52 

California  Water  Servic 

-  Paradise  Irrigation  District 

(Selmo) 

(Paradise) 

53 

Hanford  MWD 

-  California  Water  Service  Cor 

Rpony 

54 

Colifornja  Water  Servic 

(W.llows) 

(Visoiio) 

-  Gridley  MWD 

55 

Tulare  MWD 

■  Fort  Bragg  MWD 

56 

Lindsay  MWD 

-  Pacific  Cos  &   Electric  Com 

jony 

57 

Porterville  MWD 

(Willitts) 

58 

Delano  MWD 

-  Ukioh  MWD 

59 

California  Water  Servic 

-  Lokeport  MWD 

(Bokersfield) 

-  Colusa  MWD 

60 

Paso  Robles  MWD 

-  Colifornio  Water  Service  Con 

npony 

61 

Atoscadero  Mutual  Wot 

(Marysviile) 

(Atoscodero) 

-  El   Dorado  Irrigation  District 

62 

Son   Luis  Obispo  MWD 

(Placerville,   El   Dorado  Mil 

s. 

63  - 

Arroyo  Grande  MWD 

Cameron   Pork  and  others) 

64  - 

Sonto  Mario  MWD 

-  Heoldsburg  MWD 

65  - 

Lompoc  MWD 

■  Santo  Rose  MWD 

66  - 

Molove  MWD 

-  Sebaslopoi  MWD 

67  - 

Southern  California  Wo 

-  Rohnert  Park  MWD 

(Borstow) 

-  Petoloma  MWD 

68 

Sonto  Borbaro  MWD 

■  Woodland  MWD 

69 

Southern  California  Wa 

-  Dovis  MWD 

(Ojoi) 

-  Vocaviile  MWD 

70  - 

Los  Angeles  County  W 

-  California  Water  Service  Cor 

npony 

District  No.  4  (Loncos 

(Di.on) 

71  . 

Victorville  County  Dis 

■  Socramento  MWD 

(Victorville) 

-  Roseville  MWD 

ter  Company        82 


Sonto  Poulo  Woter  Work: 

(Santo  Poulo) 

Fillmore  MWD 

Venture  MWD 

Oxnord  MWD 

Port  Hueneme  MWD 

Sonto  Monica  MWD 

Beverly  Hills  MWD 

Burbonk  MWD 

Glendole  MWD 

Los  Angeles  MWD 

Pasadena  MWD 

Alhombro  MWD 

Monterey  Pork  MWD 

Torrance  MWD 

Long  Beach  MWD 

Anoheim  MWD 

Fullerton  MWD 

Pomona  MWD 

Southern  California  Wot. 

(Claremont) 

Upland  MWD 

Son  Bernordino  MWD 

Ontono  MWD 

Riverside  MWD 

Orange  MWD 

Sonto  Ana  MWD 

Hemet  MWD 

Beaumont  Irrigotion  Dis 


ant) 
]  MWD 


Wo 


(Palm  Springs) 
Indio  MWD 
Coochella  MWD 
BIythe  MWD 
Oceonside  MWD 
Escondido  MWD 
Son  Diego  MWD 
Colifornio  -  American  Water  C 
(Chulo  Vista,  Notional  City, 
Coronodo  and  others) 
El  Centro  MWD 
Bishop  MWD 


MWD  -  Munici 
(Fort  Jones)  ■ 


Eost  Boy  Municipal  Utility  District 

(Oakland.   Berkeley,  Alomedo,   Rid 

Rodeo,  Walnut  Creek   Lafayette,  a 

Contro  Costa  County  Water  District 

(Concord,   Pleosont  Hill,   Clayton, 
Alameda  County  Water  District 

(Fremont  ond  Union  City) 
Hoyward  MWD 
California  Water  Service  Company 

(Livermore) 
Pleosanton  MWD 
Valley -Community  Services  Distric 

(Son   Ramon   Village,  Dublin) 
Marin  Municipal  Water  District 

(Sousolito,  Mill  Volley,  Son  Rofoe 

Anselmo,   Belvedere,  ond  others) 

North  Marin'County  Woter  District 

(Novoto  and  Ignacio) 
Calistogo  MWD 
Napo  MWD 
California  Water  Service  Company 

(Atherton,  Woodside,  Menio  Pork) 
Belmont  County  Water  District 

(Belmont) 
California  Water  Service  Company 

(Broodmoor  ond  Colmo) 


SAN  FRANCISCO  BAY  AREA  AGENCIES 

Doly  City  MWD 


ide  Wo 


Dis 


(Half  Moon   Boy,  Miromar,    Princeti 
El  Grenada) 
Hillsborough  MWD 
North  Coost  County  Water  District 

(Pocifico,  and  others) 
Redwood  City  MWD 
Son  Bruno  MWD 
Colifornio  Water  Service  Compony 

(Son  Corlos) 
Colifornio  Water  Service  Company 

(San  Mateo) 
Colifornio  Water  Service  Compony 

(South  Son    Francisco) 
Milpitos  MWD 
Mountain  View  MWD 
California  Woter  Service  Company 

(Los  Altos  -  Suburban) 
Polo  Alto  MWD 
Son  Jose  Water  Works 

(Son  Jose) 
Sonto  Cloro  MWD 
Sunnyvale  MWD 
Sonoma  MWD 


Wafer  production  data  from  which  per  capita  water  use    values  were  calculated  were  provided  by  the  agencies  shown  above. 
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distribution  lines  due  to  leaks  and  ruptures,  and  other  losses 
that  cannot  be  accounted  for.   Occasionally,  where  only  data  on 
metered  deliveries  to  customers  were  recorded,  an  estimated  10 
percent  was  added  for  unaccounted-for  water  and  other  system 
losses. 

In  this  report,  rates  of  use  are  presented  in  tabular 
form  by  water  service  agency  (or  city) ,  by  county,  and  by  hydro- 
logic  study  area.   Figure  2  shows  the  locations  of  agencies  pro- 
viding water  production  data.   Such  data  reported  here  were 
obtained  directly  from  these  agencies  or  taken  from  published 
documents  containing  production  data  from  these  agencies. 

Where  possible,  large  users  of  water  often  find  it  more 
economical  to  develop  their  own  sources,  either  from  ground  water 
pumping  or  from  stream  diversion.   Water  from  these  sources  is 
termed  " self -supplied" .   Industrial  manufacturers  are  by  far  the 
largest  group  in  this  activity.   A  survey  recently  conducted  of 
statewide  industrial  water  requirements  provided  the  data  neces- 
sary to  estimate  the  portion  of  urban  fresh  water  that  was  self- 
supplied.   These  data  are  reported  by  hydrologic  study  areas 
(Table  1)  and  by  county  (Table  2) . 

The  figures  for  total  urban  water  use  are  composed  of 

(a)  amounts  of  water  produced  and  distributed  by  agencies  and 

(b)  amounts  of  water  from  self -supplied  sources,  plus  some  other 
minor  additions,  or  blocks  of  water,  for  urban  use. 

In  this  report,  industrial  water  use  is  generally 
included  with  total  urban  per  capita  use,  but  there  are  a  few 
exceptions,  such  as  lumber,  pulp  and  paper  mills,  and  petroleum 
plants.   When  the  large  blocks  of  water  used  by  industry  are 
assigned  to  small  populations,  exceptionally  high  per  capita  unit 
use  values  result.   Hence,  for  planning,  treating  these  large  in- 
dustrial applications  separately  is  sometimes  more  feasible  and 
more  accurate.   In  this  report.  Table  6  footnotes  state  occasions 
when  certain  industrial  blocks  of  water  were  included  with  or 
excluded  from  the  data. 

Sampling  Rates 

Sampling  rates  varied  among  the  hydrologic  study  areas 
(Table  1)  and  varied  still  more  among  counties  (Table  2  and 
Table  3) .   The  limited  sampling  in  some  areas  was  due  in  some 
cases  to  a  paucity  of  records;  in  some,  to  widely  dispersed  and 
sparsely  populated  communities  from  which  to  obtain  information; 
and  in  some,  to  difficulty  in  obtaining  matching  population 
data. 

The  San  Francisco  Bay  and  South  Coastal  study  areas, 
two  regions  of  California  where  more  than  three-fourths  of  the 
state's  population  resides,  were  the  most  completely  sampled 
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Table  1.   AVERAGE  ANNUAL  URBAN  UNIT  WATER  USE 
FROM  ALL  SOURCES  BY  HYDROLOGIC  STUDY  AREAS 


Hydrologic  Study 
Area 


1970 
Population 


Percent 

of  Total 

Population 

Sampled 


Agency- 
Produced, 
1966-70 
Average 
(gallons 
per  capita 
daily) 


Self-Supplied 

by  Private 

Industry, 

19701/ 

(gallons  per 

capita  daily) 


TOTAL 
Agency  and 
Private  Industry- 
Produced  Water 


Gallons 

per  capita 

daily 


Acre-feet 

per  capita 

annually 


North  Coastal 

174,800 

42 

141 

380^^ 

521 

.584 

San  Francisco  Bay 

4 

,537,500 

87 

164 

15 

179 

.200 

Central  Coastal 

791,900 

42 

165 

29 

194 

.217 

South  Coastal 

11 

,027,800 

50 

173 

6 

179 

.200 

Sacramento  Basin 

1 

,183,800 

33 

289 

62 

351 

.393 

Delta-Central 

424,000 

45 

208 

107 

315 

.353 

Sierra 

San  Joaquin  Basin 

419,400 

27 

338 

98 

436 

.488 

Tulare  Basin 

946,800 

44 

325 

38 

363 

.407 

North  Lahontan 

42,000 

64 

425i/ 

67 

492 

.551 

South  Lahontan 

235,400 

28 

264 

41 

305 

.342 

Colorado  Desert 

225,600 

34 

372 

6 

378 

.423 

1/  Based  on  1970  Survey  of  Manufacturing  Industry 

2/      Includes  pulp  mill  water  delivered  by  Humboldt  Bay  MUD 

3/   Includes  tourist  use. 


areas  in  this  study.   In  the  San  Francisco  Bay  study  area,  where 
good  quality  records  are  available  and  much  of  the  area  is  served 
by  large  agencies  covering  a  number  of  cities,  an  87  percent  samp- 
ling rate  was  secured.   Fifty  percent  of  the  South  Coastal  study 
area  was  sampled,  a  coverage  that  was  considered  adequate,  taking 
into  account  the  wide  spectrum  of  development  covered. 

Data  samplings  in  the  South  Lahontan  and  Colorado  Desert 
study  areas,  28  and  34  percent,  respectively,  were  about  as  high 
as  could  be  expected  because  of  the  limited  number  of  water  serv- 
ice agencies  with  adequate  records.   A  sampling  rate  has  less  sig- 
nificance in  investigations  of  desert  regions  because  of  the 
unique  characteristics  surrounding  each  community.   The  water 
requirements  of  one  factory,  a  series  of  restaurants  and  motels, 
or  a  large  golf  course  —  not  uncommon  in  the  desert  —  may  over- 
shadow domestic  requirements . 

The  two  largest  cities  in  the  Tulare  Basin  are  included 
in  the  44  percent  sampling  rate  obtained  in  that  portion  of  the 
San  Joaquin  Valley.   The  rate  would  be  higher,  except  for  two 
factors:   (1)  Only  about  76  percent  of  the  urban  population 
resides  inside  the  incorporated  boundaries;  and  (2)  Record- 
gathering  is  impeded  because  of  the  great  number  of  small  water 
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AVERAGE  ANNUAL  URBAN  UNIT  WATER  USE  BY  COUNTIES,  1966-70 
Agency-Produced  Water  and  Self -Supplied  VJater 


County 

County 
Population 
(in  1000s) 

Percent  of 
County 

Population 
Sam.pled 

Agency- 
1966 

Produced 
-1970 

Private  Industry 

Self-Supplied 

1970 

Total 

Gpcdi'' 

Afpca-/ 

Gpcd 

Gpcd 

Af  pea 

Af  pea 

Alameda 

1,076.1 

95 

140 

.156 

11 

.012 

151 

.169 

Alpine 

0.5 

496 

.556   . 

<1 

<1 

496 

.556 

Amador 

12.0 

286 

.320 

206 

.231 

492 

.552 

Butte 

102.0 

56 

344 

.385 

17 

.019 

361 

.404 

Calaveras 

13.6 

175 

.197 

51 

.057 

226 

.253 

Colusa 

12.4 

35 

317 

.355 

40 

.045 

357 

.400 

Contra  Costa 

560.7 

92 

164 

.183 

92 

.103 

256 

.286 

Del  Norte 

14.6 

36 

132 

.147 

34 

.038 

166 

.185 

El  Dorado 

44.0 

48 

223 

.250 

40 

.045 

263 

.294 

Fresno 

413.9 

48 

317 

.354 

41 

.046 

358 

.400 

Glenn 

17.6 

32 

279 

.312 

128 

.143 

407 

.455 

Humboldt 

99.7 

54 

130 

.145 

582 

.652 

712 

.797 

Imperial 

74.9 

26 

276 

.309 

39 

.044 

315 

.353 

Kern 

330.0 

41 

359 

.402 

36 

.040 

395 

.442 

Kings 

64.7 

28 

294 

.329 

34 

.038 

328 

.367 

Lake 

19.7 

16 

198 

.221 

5 

.005 

203 

.226 

Lassen 

16.8 

39 

214 

.240 

159 

.179 

373 

.419 

Los  Angeles 

7,034.2 

54 

179 

.200 

7 

.008 

186 

.208 

Madera 

41.6 

38 

352 

.394 

186 

.208 

538 

.602 

Marin 

206.8 

91 

161 

.180 

<1 

<1 

161 

.180 

Mendocino 

51.5 

42 

199 

.223 

136 

.152 

335 

.375 

Merced 

105.5 

26 

378 

.423 

21 

.024 

399 

.447 

Modoc 

7.5 

37 

255 

.286 

38 

.043 

293 

.329 

Monterey 

249.1 

56 

150 

.168 

55 

.061 

205 

.229 

Napa 

79.7 

60 

199 

.223 

2 

.002 

201 

.225 

Nievada 

26.6 

199 

.223 

1 

.001 

200 

.228 

Orange 

1,432.1 

34 

195 

.218 

4 

.005 

199 

.223 

Placer 

77.6 

23 

290 

.324 

1 

.001 

291 

.325 

Plumas 

11.8 

222 

.249 

<1 

<1 

222 

.249 

Riverside 

461.2 

34 

275 

.308 

4 

.Q05 

279 

.313 

Sacramento 

634.8 

40 

274 

.306 

41 

.046 

315 

.352 

San  Benito 

18.3 

44 

142 

.159 

87 

.097 

229 

.256 

San  Bernardino 

687.3 

32 

229 

.256 

9 

.010 

238 

.266 

San  Diego 

1,358.5 

65 

144 

.161 

1 

.001 

145 

.162 

San  Francisco 

714.3 

100 

144 

.161 

<1 

<1 

144 

.161 

San  Joaquin 

292.9 

42 

229 

.256 

81 

.091 

310 

.347 

San  Luis  Obispo 

106.7 

49 

186 

.208 

13 

.015 

199 

.223 

San  Mateo 

556.3 

80 

143 

.160 

<1 

<1 

143 

.160 

Santa  Barbara 

264.7 

48 

164 

.184 

19 

.021 

183 

.205 

Santa  Clara 

1,072.6 

85 

167 

.187 

18 

.020 

185 

.207 

Santa  Cruz 

124.1 

33 

184 

.206 

8 

.009 

192 

.215 

Shasta 

77.9 

26 

274 

.306 

277 

.310 

551 

.616 

Sierra 

2.4 

234 

.262 

215 

.241 

477 

.534 

Siskiyou 

33.3 

18 

193 

.216 

170 

.191 

363 

.407 

Solano 

172.4 

14 

171 

.191 

46 

.052 

217 

.243 

Sonoma 

205.2 

48 

155 

.173 

8 

.009 

163 

.182 

Stanislaus 

195.3 

27 

348 

.389 

141 

.158 

489 

.548 

Sutter 

42.0 

264 

.295 

16 

.018 

280 

.313 

Tehama 

29.6 

38 

409 

.458 

166 

.186 

575 

.644 

Tulare 

189.4 

32 

290 

.325 

40 

.045 

330 

.370 

Ventura 

379.7 

39 

198 

.222 

12 

.013 

210 

.235 

Yolo 

92.2 

43 

293 

.328 

10 

.011 

303 

.339 

Yuba 

44.8 

21 

286 

.320 

4 

.004 

290 

.259 

1/   Gallons  per  capita  daily 

2/   Acre-feet  per  capita  annually 
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service  agencies  involved.   In  the  San  Joaquin  River  Basin,  a 
still  smaller  part  of  the  total  population  resides  in  urban  areas, 
leading  to  the  difficulty  of  increasing  the  sampling  rate. 

Although  only  33  percent  of  the  Sacramento  Basin  was 
sampled,  the  larger  metropolitan  areas  in  the  basin  were  well  rep- 
resented, and  the  values  shown  in  the  tables  should  be  typical  of 
the  entire  area.   Again  the  rural  and  suburban  population  is  high, 
a  fact  that  reduces  the  possibility  of  securing  a  large  sample. 

As  in  the  desert  regions  of  the  State,  the  sampled  pop- 
ulation in  the  northern  counties  of  California  represents  only  a 
small  percent  of  the  total.   Many  very  small  agencies  serve  the 
public,  and  water  is  often  distributed  on  a  flat  rate  basis  to 
domestic  users,  as  it  is  in  much  of  the  Central  Valley  (Sacramento 
Basin,  Delta-Central  Sierra,  San  Joaquin  Basin,  and  Tulare  Basin 
study  areas) .   Although  sampling  rates  are  somewhat  low  in  com- 
parison to  other  more  populous  metropolitan  areas,  the  computed 
unit  use  values  are  sufficiently  accurate  for  most  planning. 

The  statewide  sampling  rate  is  computed  to  be  about 
56  percent. 

Calculation  of  Unit  Use 

Monthly  unit  use  in  gallons  per  capita  daily  (gpcd)  is 
derived  by  dividing  monthly  water  production  by  service  area  pop- 
ulation and  then  by  dividing  the  result  by  the  number  of  days  in 
the  month.   Average  annual  daily  per  capita  unit  use  is  similarly 
computed  by  dividing  total  annual  water  production  by  average 
annual  population  served  and  then  dividing  the  result  by  the 
number  of  days  in  the  year. 

Total  annual  per  capita  urban  water  use  in  gallons  per 
capita  daily  is  computed  by  the  following  procedure: 


Annual  agency 
water  production 


Population 


Gallons  per  capita 
daily,  agency-produced 
water 


Annual  industry 
self -supplied 
intake 


Population 


1 
365 


Gallons  per  capita 
daily,  private  indus- 
try self-supplied 
water 


Annual  agency- 
produced  unit 
water  use 


Annual  private 
industry  self- 
supplied  unit 
water  use 


Gallons  per  capita 
daily,  urban  water 
use 
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700 


Figure  3 
AVERAGE   MONTHLY  PER  CAPITA  WATER  USE, 
AGENCY- PRODUCED    FRESH  WATER 
BY  HYDR0L06IC  STUDY  AREA 


J  J 

MONTHS 
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Figure  5.  GENERAL   CHARACTERISTICS  OF  URBAN  WATER  USE 
IN  THE  MAJOR  HYDR0L06IC  STUDY  AREAS  OF  CALIFORNIA 


NORTH  COASTAL  (NC)  -  Rates  of  use  are  rela- 
tively stable  and  low,  except  for  pulp  and  paper 
mills.  Inland  sites  show  appreciably  higher  rates. 
Typical  range  of  unit  use,  aside  from  these  mills, 
is  75  to  175  gallons  per  capita  daily  (gpcd). 


SAN  FRANCISCO  BAY  (SF)  -  Second  most  popu 
lous  area  of  the  State.  Trends  in  unit  use  conti 
to  rise  in  most  sectors.  High  water-use  canni 
industry  is  slowly  relocating  to  inland  counties; 
light  industry  is  expanding  to  replace  it.  Trend  is 
to  apartment  construction  where  per  capita  use  is 
less  than  in  single-family  dwellings.  This  trend 
has  not  noticeably  affected  rates  of  use.  Typical 
range  of  unit  use  is  100  to  250  gpcd. 


CENTRAL  COASTAL  (CC)  -  Increased  fooa  pro- 
cessing is  perhaps  mainly  responsible  for  increased 
unit  use  rates  in  the  northern  part.  Southern  portion 
rates  have  remained  fairly  constant.  Typical  range 
of  unit  use  is  130  to  230  gpcd. 


SOUTH  COASTAL  (SO  -  f^ost  populous  area  of 
the  State,  it  requires  about  40%  of  the  State's 
urban  water  supply.  Nature  and  location  of  resi- 
dential development,  including  value  which  reflects 
population  and  income  rather  than  industrial  growth, 
influences  the  rate  of  use.  For  example,  San  Diego, 
with  a  relatively  high  proportion  of  small  homes, 
little  irrigated  landscaping,  a  coastal  environment, 
and  higher  water  prices,  has  a  low  rate  of  use.  In 
contrast,  Beverly  Hills,  with  large  landscaped  lots, 
shows  one  of  the  highest  rates  of  use.  Typical 
range  of  unit  use  is  100  to  300  gpcd. 


NORTH  LAHONTAN  (NL)  -  Lake  Tahoe  basin  is 
the  principal  area  of  use.  Tourism  accounts  for 
high  use  rates.  Typical  range  of  unit  use  is  200 
to  450  gpcd. 


CENTRAL  VALLEY  (SB,  DC,  SJ,  TB)  -  High  sum- 
mer temperatures,  high  water  use  for  irrigated 
landscaping,  and  high  water-use  industries  contrib- 
ute to  relatively  high  rates  throughout.  Typical 
range  of  unit  use  is  200  to  470  gpcd. 


SOUTHEASTERN  DESERT  (SL,  CD)  -  Heavy  tour- 
ism from  nearby  metropolitan  areas  causes  wide 
range  of  unit  use  values.  Golf  courses  in  some 
communities  attract  many  visitors.  Typical  range 
pi  unit  use  is  250  to  550  gpcd. 


LEGEND 


NC 

North  Coastal 

SF 

San  Francisco  Bay 

CC 

Central  Coastal 

SC 

South  Coastal 

SB 

Sacramento  Basin 

DC 

Delta-Central  Sierra 

SJ 

San  Joaquin  Basin 

TB 

Tulare  Basin 

NL 

North  1-ahontan 

SL 

South  Lahontan 

CD 

Colorado  Desert 
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Fresh  potable  water  is  a  daily  necessity  for  the  more  than 
20  million  residents  of  California,  many  of  whom  live  in 
mobile  home  developments  and  apartment  complexes. 


Chapter  II.   SUMMARIES  OF  THE  DATA 

Analysis  of  the  data  indicates  that,  in  1970,  Califor- 
nia urban  residents  and  manufacturing  industries  together  used 
an  average  of  about  4.3*  billion  gallons  of  fresh  water  every 
day.   This  figure  represents  about  13  percent  of  the  total  fresh 
water  use  and  about  211  gallons  a  day  for  each  of  the  state's 
20  million  residents. 

Table  1**  and  Figure  4  illustrate  the  variations  in 
unit  water  use  among  the  11  hydrologic  study  areas.   They  also 
show  the  magnitude  and  importance  of  self-supplied  water  use  in 
some  areas  of  the  State.   Because  of  the  small  population  base 
and  the  high  water  use  in  certain  industries,  unit  use  is  excep- 
tionally high  in  the  North  Coastal  and  North  Lahontan  hydrologic 
areas. 

The  recapitulations  of  annual  water  use  data  by  county 
in  Table  2**  demonstrate  more  clearly  how  areas  differ  in  rates 
of  use. 

Table  3  shows  county  averages  of  monthly  and  annual 
unit  water  use  for  1966  through  1970,  less  water  supplied  by 
private  industry.   Industry-produced  water  was  ascertained  only 
on  an  annual  basis  (Tables  1  and  2) . 

Table  4  presents  a  summary  of  annual  per  capita  water 
use  within  individual  cities  and  agency  boundaries.   (Some  of 
this  information  dates  back  to  1917  for  agencies  whose  records 
were  available  to  that  year.)   Similar  information  taken  from 
Bulletin  No.  166-1  ("Municipal  and  Industrial  Water  Use")  has 
been  modified  slightly  to  reflect  corrections  of  population 
estimates  that  were  based  on  the  1970  census.   A  plot  of  data 
for  several  of  these  agencies  is  shown  in  Figure  4. 

Table  5  displays  the  average  retail  price  range  for 
water  in  1970.   The  prices  paid  by  individual  users  is  often  a 
function  of  the  quantities  used. 


** 


This  amount  excludes  power  plant  cooling  and  self -supplied  water  use 
attributed  to  nonmanufacturing  industries.   If  self -supplied  nonmanufac- 
turing  uses  were  included,  the  total  would  rise  to  nearly  4.5  billion 
gallons  per  day. 

Data  on  agency-produced  water  are  based  on  average  values  derived  for 
five  years,  1966-1970. 
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Table  6  presents  the  basic  records  of  monthly  unit  water 
use  for  1960  through  1970.   It  provides  the  main  statistical  array 
of  data  that  planners  can  use  in  making  projections  of  peak 
monthly  demands  on  a  water  system.   Unit  values  relating  to 
deliveries  into  the  Contra  Costa  County  water  service  area  by  the 
East  Bay  Municipal  Utility  District  and  Contra  Costa  County  Water 
Districts  have  been  aggregated  in  several  ways  with  reference  to 
industry  and  petroleum  refineries. 

The  box  at  the  lower  right  portion  of  Table  6  indicates 
the  extent  of  metering.  In  general,  "combination"  means  that 
residences  are  unmetered,  while  commercial  enterprises  and  indus- 
try are  metered.  The  only  flat  rate  or  partially  metered  commun- 
ities are  situated  in  the  Central  Valley  and  in  the  mountain 
regions.  The  San  Francisco  Bay  area  and  Los  Angeles  metropolitan 
area  are  totally  metered. 


A  fountain  heightens  the  attractiveness 
of  an  urban  setting. 
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Urban  water  use  takes  many  forms. 
Among  these  are  golf  courses  and 
parks  that  need  water  to  keep  them 
lush  and  green  and  industrial  plants 
that  must  have  quantities  of  water 
for  many  manufacturing  prooesees. 


Table  4 , 


Pre-1939  Data 


HISTORIC  AVERAGE  ANNUAL  PER  CAPITA 
Gallons  Per 


HSA 

City  or  Area 
and  Water   _/ 
Service  Agency— 

F 
3/ 

1917 
-18 

1918 
-19 

1919 
-20 

1920 
-21 

1921 
-22 

1922 
-23 

1923 
-24 

1924 
-25 

1925 
-26 

1926 
-27 

1927 
-28 

1928 
-29 

1929 
-30 

1/ 

C 

1917 

1918 

1919 

1920 

1921 

1922 

1923 

1924 

1925 

1926 

1927 

1928 

1929 

East  Bay  MUD 
Marin  MWD 


F 
C 
F 
SF  C 

San  Francisco  MWD  F 
C 

San  Jose  WW        C 


60  55  58  60  58  65  69  70  72  75  74  76  80 
-  -  -  -  126  110  95  112  111  133  126  117  119 
68    67    74    73    73    78    80    82    83 


71 


Anaheim  MWD 
Fullerton  MWD 
Orange  MWD 
Santa  Ana  MWD 


115 
112 
107 
134 


Post-1939  Data 


City  or  Area 

1939 

1940 

1941 

1942 

1943 

1944 

1945 

1946 

1947 

1948 

1949 

1950 

1951 

HSA 

and  Water 
Service  Agency 

F 

-40 

-41 

-42 

-43 

-44 

-45 

-46 

-47 

-48 

-49 

-50 

-51 

-52 

C 

1939 

1940 

1941 

1942 

1943 

1944 

1945 

1946 

1947 

1948 

1949 

1950 

1951 

Areata  MWD 

C 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

75 

77 

Eureka  MWD 

C 

- 

63 

57 

60 

66 

75 

81 

86 

99 

87 

94 

92 

98 

NC 

(1963-66,  HCSD) 

Ferndale  WCWC 

C 

109 

107 

103 

99 

110 

132 

123 

128 

136 

127 

136 

137 

137  *■ 

Fortuna  MWD 

C 

- 

65 

66 

66 

67 

60 

59 

55 

66 

72 

78 

77 

- 

Willits  PG&E 

C 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

207 

197 

East  Bay  MUD 

F 
C 
F 

86 

87 

95 

106 

114 

120 

120 

124 

126 

132 

126 

126 

126 

Marin  MWD 

101 

102 

100 

114 

121 

130 

139 

126 

_ 

_ 

_ 

_ 

- 

SF 

C 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

116 

124 

126 

139 

San  Francisco  MWD 

F 

94 

94 

94 

94 

98 

100 

105 

105 

102 

104 

108 

101 

101 

San  Jose  WW 

C 

68 

66 

64 

64 

73 

76 

84 

96 

96 

96 

98 

101 

111 

Arroyo  Grande  MWD 

F/( 

2      _ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

- 

- 

- 

- 

Atascadero  MWC 

F/( 

: 

220 

253 

231 

265 

283 

268 

242 

234 

220 

210 

227 

202 

Lompoc  MWD 

C 

- 

115 

126 

132 

152 

- 

154 

155 

136 

134 

132 

133 

139 

Paso  Robles  MWD 

F/( 

" 

163 

269 

283 

297 

299 

312 

312 

300 

280 

295 

289 

289 

cc 

San  Luis  Obispo 
MWD 

F/( 

2 

233 

253 

247 

244 

150 

167 

173 

206 

212 

188 

205 

180 

Santa  Barbara  MWD 

C 

- 

139 

130 

129 

127 

134 

120 

125 

136 

106 

121 

118 

127 

Santa  Maria  MWD 

c 

- 

140 

142 

156 

172 

174 

190 

202 

203 

190 

167 

158 

148 

Santa  Cruz  MWD 

F 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

— 

- 

- 

160 

158 

Alhambra  MWD 

F/( 

:  130 

Ill 

104 

110 

114 

115 

122 

122 

133 

133 

134 

135 

130 

Anaheim  MWD 

F/( 

:  142 

147 

159 

178 

180 

177 

206 

221 

217 

194 

184 

189 

174 

Beaumont  ID 

C 

_ 

- 

87 

146 

164 

216 

156 

184 

146 

127 

153 

177 

175  ) 

Beverly  Hills  MWD 

F/( 

■^ 

- 

239 

197 

201 

200 

219 

229 

271 

239 

245 

219 

237  i 
20^T 
22?' 

Burbank  MWD 

F/( 

:  150 

163 

190 

213 

205 

204 

196 

193 

200 

187 

197 

186 

Claremont  SCWC 

F/( 

■^ 

183 

185 

179 

170 

166 

176 

198 

189 

237 

254 

236 

Compton  MWD 

F 

108 

111 

118 

114 

116 

125 

129 

116 

120 

88 

79 

73 

73, 

Fillmore  MWD 

F/( 

- 

108 

108 

113 

125 

129 

148 

138 

156 

157 

156 

162 

145 

Fullerton  MWD 

F/( 

:  166 

171 

204 

202 

200 

195 

217 

221 

225 

215 

224 

225 

218 
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URBAN  UNIT  WATER  USE  OF  AGENCY-PRODUCED  WATER 
Capita  Daily 

Pre-1939  Data 


1930 

1931 

1932 

1933 

1934 

1935 

1936 

1937 

1938 

-31 

-32 

-33 

-34 

-35 

-36 

-37 

-38 

-39 

1930 

1931 

1932 

1933 

1934 

1935 

1936 

1937 

1938 

74 

73 

71 

70 

70 

76 

84 

82 

86 

76 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

81 

79 

78 

77 

92 

86 

83 

97 

117 

86 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

78 

77 

72 

73 

75 

83 

86 

83 

89 

83 

_ 

_ 

— 

_ 

— 

— 

— 

— 

- 

65 

62 

64 

61 

65 

66 

62 

117 

113 

112 

111 

117 

126 

120 

136 

147 

113 

110 

105 

111 

99 

120 

137 

146 

153 

108 

104 

103 

101 

96 

109 

114 

122 

121 

138 

124 

115 

113 

103 

115 

108 

121 

121 

Post-1939  Data 


1952 
-53 

1953 
-54 

1954 
-55 

1955 
-56 

1956 
-57 

1957 
-58 

1958 
-59 

1959 
-60 

1960* 
-61 

1961* 
-62 

1962* 
-63 

1963* 
-64 

1964*1965*1966 
-65   -6€   -67 

1967 
-68 

1968 
-69 

1969 
-70 

1970 
-71 

1952 

1953 

1954 

1955 

1956 

1957 

1958 

1959 

196(f 

1961* 

1962* 

1963* 

1964* 

1965* 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

88 
89 

93 
93 

89 
93 

75 
112 

107 
109 

83 
105 

99 
112 

100 
127 

- 

- 

- 

117 

115 
126 

110 
140 

109 
142 

113 
126 

108 
127 

110 
138 

115 
135 

128   128   134   138   137   142   135   127 
162   180   177   139   127   103   103   106 


95   103    95    93 
157   173   161   170   177 


126   127   130   133   133   154   156   157 


157   161   161   158   174   178   188   184   194   199   204 


148 

142 

140 

135 

146 

143 

149 

150 

139 

149 

160 

148 

150 

149 

159 

148 

167 

172 

173 

109 

111 

119 

114 

112 

112 

119 

125 

124 

125 

118 

126 

138 

134 

142 

135 

146 

14  2 

147 

115 

121 

126 

129 

128 

132 

142 

162 

148 

155 

156 

143 

153 

147 

158 

149 

151 

153 

164 

_ 

_ 

195 

232 

233 

227 

275 

262 

150 

170 

155 

152 

152 

139 

141 

130 

138 

128 

134 

190 

185 

184 

182 

170 

166 

207 

190 

224 

203 

202 

180 

209 

208 

232 

204 

221 

220 

- 

144 

152 

138 

134 

134 

136 

152 

157 

127 

134 

132 

- 

124 

123 

121 

112 

117 

118 

129 

286 

257 

248 

260 

279 

280 

279 

287 

271 

276 

267 

237 

277 

267 

286 

261 

278 

247 

289 

190 

190 

170 

167 

158 

150 

165 

166 

159 

175 

171 

150 

163 

170 

168 

167 

168 

168 

170 

138 

170 

145 

157 

151 

154 

150 

171 

168 

184 

173 

159 

177 

164 

173 

165 

171 

167 

185 

174 

195 

176 

178 

186 

182 

183 

190 

166 

202 

194 

170 

188 

184 

183 

168 

183 

180 

192 

155 

155 

161 

172 

158 

165 

188 

175 

179 

181 

170 

152 

188 

167 

189 

189 

188 

179 

175 

140 

149 

148 

149 

150 

145 

156 

158 

158 

162 

153 

147 

150 

143 

149 

146 

154 

154 

165 

164 

128 

148 

133 

127 

132 

156 

151 

156 

168 

170 

189 

190 

179 

199 

193 

207 

202 

218 

146 

155 

146 

139 

141 

109 

149 

153 

- 

432 

337 

307 

312 

278 

340 

251 

233 

277 

324 

,  240 

233 

239 

242 

272 

274 

282 

330 

- 

- 

281 

278 

276 

285 

290 

278 

305 

304 

327 

225 

234 

229 

229 

233 

223 

243 

245 

244 

251 

248 

244 

243 

234 

249 

252 

256 

255 

270 

#272 

295 

280 

297 

315 

286 

366 

349 

277 

284 

267 

250 

313 

270 

283 

276 

290 

285 

311 

79 

88 

83 

86 

86 

88 

96 

96 

99 

96 

96 

98 

90 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

.  166 

166 

189 

184 

190 

189 

215 

209 

- 

208 

186 

162 

178 

169 

185 

173 

169 

188 

216 

205 

250 

258 

232 

242 

221 

251 

232 

229 

254 

231 

223 

254 

228 

246 

243 

253 

247 

262 
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HISTORIC  AVERAGE  ANNUAL  URBAN  PER  CAPITA 

Gallons  Per 


Post-1939  Data  (Continued) 


" 

City  or  Area 

F 

1939 

1940 

1941 

1942 

1943 

1944 

1945 

1946 

1947 

1948 

1949 

1950 

1951 

HSA 

and  Water    ,/ 
Service  Agency— 

3/ 

-40 

-;i 

-42 

-43 

-44 

-45 

-46 

-47 

-48 

-49 

-50 

-51 

-52 

1/ 

C 

1939 

1940 

1941 

1942 

1943 

1944 

1945 

1946  J1947 

1948 

1949 

1950 

1951 

Glendale  MWD 

F 

129 

124 

129 

136 

140 

142 

157 

179 

188 

188 

185 

170 

146 

Hemet  MWD 

F/C 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

_ 

Long  Beach  MWD 

F/C 

120 

94 

96 

104 

109 

120 

133 

129 

133 

126 

121 

121 

120 

Los  Angeles  VJP 

(City  Proper  & 

Harbor) 

C 

- 

112 

107 

109 

114 

119 

131 

133 

134 

133 

128 

138 

144 

Los  Angeles  WP 

(San  Fernando 

Valley) 

C 

- 

182 

175 

188 

194 

200 

231 

224 

213 

212 

196 

179 

212 

Monterey  Park  MWD 

F/C 

Ill 

108 

104 

108 

120 

124 

129 

130 

150 

147 

132 

136 

131 

Oceanside  MWD 

F 

- 

156 

150 

156 

129 

149 

160 

157 

154 

150 

160 

138 

114 

Ojai  SCWC 

F/C 

- 

105 

126 

111 

122 

132 

122 

123 

135 

137 

151 

156 

152 

Ontario  MWD 

F/C 

- 

169 

165 

167 

186 

206 

191 

208 

242 

226 

228 

226 

204 

Orange  MWD 

F/C 

126 

123 

132 

137 

139 

137 

152 

155 

159 

156 

159 

164 

151 

Oxnard  MWD 

F/C 

- 

149 

145 

134 

118 

131 

135 

136 

142 

165 

163 

166 

164 

SC    Pasadena  MWD 

F/C 

180 

168 

162 

172 

182 

192 

172 

203 

209 

206 

208 

205 

204 

Pomona  MWD 

F/C 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

187 

196 

Port  Hueneme  MWD 

F 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

170 

125 

97 

Riverside  MWD 

F/C 

- 

164 

202 

181 

181 

182 

197 

206 

212 

208 

208 

212 

194 

San  Bernardino 

MWD 

F/C 

- 

167 

171 

198 

210 

223 

235 

224 

221 

211 

214 

225 

215 

.San  Diego  MWD 

F/C 

- 

93 

95 

102 

113 

127 

138 

120 

119 

111 

140 

131 

109 

San  Marino  CAWC 

F 

245 

237 

243 

248 

244 

235 

252 

254 

269 

288 

3C3 

299 

267 

Santa  Ana  MWD 

F/C 

120 

117 

118 

132 

136 

130 

146 

145 

152 

150 

152 

152 

149 

Santa  Monica  MWD 

F/C 

145 

146 

132 

130 

131 

126 

132 

141 

141 

133 

133 

136 

138 

Santa  Paula  WW 

F/C 

- 

101 

112 

124 

131 

153 

161 

185 

177 

161 

161 

155 

134 

Saticoy  WC 

F 

- 

190 

191 

191 

192 

195 

232 

226 

209 

168 

150 

158 

148 

Torrance  MWD 

F/C 

115 

110 

117 

121 

148 

137 

134 

154 

188 

150 

150 

171 

174 

Ventura  MWD 

F/C 

- 

213 

222 

212 

250 

264 

271 

283 

235 

233 

238 

214 

201 

South. Bay  Area 

CAWC-v' 

F/C 

- 

72 

88 

106 

125 

113 

88 

104 

98 

94 

97 

90 

77 

SJB   Merced  MWD 

C 

- 

- 

- 

- 

- 

267 

269 

275 

271" 

262 

269 

272 

268 

Bakersfield  CWSC 

C 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

310 

304 

309 

307 

295 

298 

299 

302 

TB     Fresno  MWD 

C 

350 

365 

331 

337 

356 

348 

344 

347 

350 

319 

337 

348 

341 

Hanford  MWD 

C 

- 

- 

- 

- 

- 

228 

232 

234 

258 

251 

287 

269 

238 

Visalia  CWSC 

C 

- 

- 

- 

- 

- 

301 

280 

271 

265 

249 

271 

274 

271 

Sacramento  MWD 

C 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

251 

247 

251 

SB     Chico  CWSC 

C 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

NOTE:   Refer  to  Figure  2  for  agency  location. 

1/   HSA    -   Hydrologic  Study  Area 
(See  Figure  1) 

2/   MUD    -   Municipal  Utility  District 
MWD    -   Municipal  Water  Department 

(except  for  Marin  MWD  which  is 
a  Municipal  Water  District) 
HCSD   -   Humboldt  Community  Service  District 
WP     -   Water  &  Power 


WW  -  Water  Works 

MWC  -  Mutual  Water  Co. 

WCWC  -  Williams  Creek  Water  Co. 

PG&E  -  Pacific  Gas  &  Electric  Co. 

ID  -  Irrigation  District 

SCWC  -  Southern  California  Water  Co. 

CAWC  -  California-American  Water  co. 

WC  -  Water  Company 

CWSC  -  California  Water  Service  Co. 
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UNIT  WATER  USE  OF  AGENCY-PRODUCED  WATER  (Continued) 
Capita  Daily 


Post-1939  Data  (continued) 


1952 
-53 

1953|1954 
-54   -55 

1955 
-56 

1956 

-57 

1957 
-58 

1958 
-59 

1959 
-60 

1960* 
-61 

1961* 
-62 

1962* 
-63 

1963* 
-64 

1964* 
-65 

1965*  1966 
-66   -67 

1967 
-68 

1968 
-69 

1969 

-70 

1970 
-71 

1952 

1953  1954 

1955 

1956 

1957 

1958 

1959 

1960* 

1961*  1962* 

1963* 

1964* 

1965*1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

161 

170 

176 

184 

196 

171 

174 

178 

192 

188 

169 

180 

168 

173 

170 

182 

- 

- 

- 

- 

286 

234 

225 

236 

- 

269 

276 

249 

240 

230 

230 

189 

124 

114 

113 

114 

118 

111 

125 

137 

133 

137 

131 

131 

138 

133 

143 

143 

173  192  184 
221  197  217 
159   157   165 


147   160   156   155   162   157   158   167   160   164   156   154   159   153   158   157   164   163   173 


196 

241 

188 

184 

204 

186 

204 

220 

212 

214 

201 

187 

199 

184 

192 

179 

190 

188 

210 

144 

144 

130 

138 

117 

139 

152 

151 

- 

- 

139 

132 

142 

137 

142 

139 

151 

148 

155 

123 

144 

142 

150 

14  6 

135 

153 

146 

184 

163 

175 

188 

197 

188 

187 

208 

203 

224 

247 

163 

155 

148 

148 

158 

144 

150 

161 

213 

209 

182 

159 

181 

167 

174 

161 

184 

179 

202 

222 

208 

222 

191 

233 

198 

227 

226 

219 

231 

208 

193 

207 

202 

216 

208 

216 

214 

242 

166 

158 

154 

174 

165 

164 

192 

187 

197 

196 

189 

167 

160 

164 

173 

162 

171 

168 

179 

178 

166 

158 

149 

156 

146 

149 

161 

156 

153 

139 

144 

143 

138 

151 

144 

156 

152 

171 

225 

231 

224 

228 

234 

225 

253 

255 

217 

226 

208 

208 

221 

203 

214 

206 

220 

232 

242 

177 

162 

175 

183 

187 

178 

211 

203 

209 

227 

213 

205 

217 

213 

234 

257 

270 

270 

283 

98 

92 

105 

94 

127 

144 

166 

153 

137 

140 

154 

170 

157 

173 

157 

184 

159 

176 

174 

202 

206 

219 

220 

230 

218 

244 

246 

231 

248 

236 

228 

237 

240 

253 

246 

266 

252 

272 

218 

225 

216 

222 

214 

208 

227 

208 

215 

226 

222 

208 

227 

221 

234 

226 

232 

220 

247 

124 

125 

127 

125 

128 

118 

128 

126 

123 

127 

127 

127 

136 

138 

148 

145 

154 

155 

166 

286 

325 

288 

297 

318 

293 

341 

344 

364 

350 

326 

329 

322 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

157 

161 

162 

168 

166 

160 

153 

143 

155 

163 

154 

153 

160 

155 

160 

153 

166 

161 

172 

145 

145 

138 

137 

149 

151 

162 

160 

153 

151 

151 

153 

157 

157 

166 

162 

180 

168 

170 

159 

142 

136 

149 

149 

150 

155 

137 

157 

179 

163 

155 

180 

182 

173 

168 

168 

175 

188 

196 

181 

167 

180 

164 

147 

171 

141 

190 

164 

119 

127 

106 

92 

- 

- 

- 

- 

- 

166 

222 

147 

148 

153 

147 

149 

140 

209 

219 

218 

216 

208 

196 

194 

- 

220 

222 

256 

232 

223 

212 

195 

182 

176 

201 

262 

164 

195 

160 

173 

192 

196 

226 

253 

280 

232 

272 

89 

95 

95 

97 

98 

91 

97 

97 

109 

112 

105 

108 

107 

106 

108 

108 

115 

108 

119 

253 

267 

262 

270 

266 

275 

285 

312 

320 

328 

317 

286 

325 

327 

365 

350 

380 

389 

406 

287 

297 

312 

303 

304 

304 

308 

349 

335 

346 

330 

305 

327 

325 

354 

345 

349 

349 

380 

317 

315 

322 

307 

329 

317 

349 

374 

356 

353 

340 

307 

336 

313 

335 

307 

307 

317 

342 

247 

245 

243 

246 

248 

249 

237 

279 

281 

285 

270 

259 

281 

274 

298 

277 

295 

284 

314 

265 

270 

274 

258 

261 

273 

296 

289 

288 

281 

272 

256 

277 

281 

312 

280 

298 

299 

330 

242 

237 

238 

236 

256 

260 

267 

275 

263 

264 

259 

220 

277 

245 

276 

259 

272 

272 

291 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

344 

341 

337 

293 

342 

330 

365 

334 

339 

337 

358 

3^/   F     -  Fiscal  year 
C    -  Calendar  year 
F/C   -  Interchangeably  fiscal  or  calendar  year 

4_/   Includes  the  cities  of  National  City,  Chula  Vista,  and  Imperial  Beach. 

*    1960-1965  values  may  differ  from  those  in  Bulletin  No.  166-1  because  of  revisions  in 
population  estimates 


-21- 


Table  5.   APPROXIMATE  RETAIL  PRICE  OF  WATER,  1970* 
In  dollars  per  acre-foot 


County 

Service  Area 

Price 

County 

Service  Area 

Price 

Alameda 

Hayward 

$109 

Los  Angeles 

Bur bank 

$  93 

Livermore 

122 

(Cent.) 

Claremont 

84 

Pleasanton 

108 

Glendale 
Lancaster 

113 
92 

Butte 

Chico 

51 

Long  Beach 

84 

Gridley 

51 

Los  Angeles 

118 

Paradise 

50 

Monterey  Park 
Pasadena 

97 
109 

Colusa 

Colusa 

44 

Pomona 
Santa  Monica 

72 
108 

Contra  Costa 

Antioch 
Pittsburg 

103 
148 

Torrance 

88 

Martinez 

152 

Madera 

Madera 

49 

Pleasant  Hills 

68 

Mendocino 

Fort  Bragg 

113 

Del  Norte 

Crescent  City 

142 

Ukiah 

121 

Fresno 

Clovis 
Fresno 

51 
34 

Merced 

Merced 

54 

Selma 

70 

Modoc 

Alturas 

91 

Glenn 

Hamilton  City 

52 

Monterey 

King  City 

146 

Willows 

117 

Monterey  Bay 
Cities 

77 

Humboldt 

Areata 
Eureka 

193 
164 

Salinas 

144 

Fortuna 

151 

Napa 

Calistoga 

151 

Rio  Dell 

362 

Napa 

173 

Imperial 

El  Centre 

61 

Orange 

Anaheim 
Fullerton 

78 
86 

Inyo 

Bishop 

0 

Orange 
Santa  Ana 

88 
87 

Kern 

Bakersf ield 

66 

Delano 

47 

Placer 

Roseville 

128 

Mojave 

64 

Riverside 

Banning 

102 

Kings 

Hanford 

78 

Beaumont 
Blythe 

83 
48 

Lake 

Lakeport 

115 

Coachella 
Hemet 

87 
105 

Lassen 

Susanville 

92 

Indio 

Palm  Springs 

72 
68 

Los  Angeles 

Alhambra 
Beverly  Hills 

72 

121 

Riverside 

86 

*   Ad  valorem  tax  not  included. 
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Table  5.   APPROXIMATE  RETAIL  PRICE  OF  ViATER,  1970*  (Cont.) 
In  dollars  per  acre-foot 


County 

Service  Area 

Price 

County 

Service  Area 

Price 

Sacramento 

Sacramento 

$  44 

Santa  Clara 

Mountain  View 

$132 

(Cont.) 

Palo  Alto 

120 

San  Benito 

Hollister 

123 

Santa  Clara 
Sunnyvale 

111 
128 

San  Bernardino 

Barstow 

95 

Ontario 

67 

Santa  Cruz 

Santa  Cruz 

135 

San  Bernardino 

71 

Upland 

76 

Shasta 

Burney 

88 

Victorville 

69 

Redding 

82 

San  Diego 

Escondido 

140 

Siskiyou 

Montague 

51 

Oceanside 

130 

Yreka 

108 

San  Diego 

134 

South  Bay  Area 

194 

Solano 

Dixon 
Vallejo 

83 
90 

San  Francisco 

San  Francisco 

108 

Sonoma 

Healdsburg 

83 

San  Joaquin 

Manteca 

46 

Petaluma 

189 

Stockton 

97 

Santa  Rosa 
Sonoma 

104 
155 

San  Luis  Obispo 

Arroyo  Grande 

134 

Atascadero 

113 

Stanislaus 

Modesto 

37 

Paso  Robles 

87 

San  Luis  Obispo 

143 

Tehama 

Corning 
Red  Bluff 

68 
41 

San  Mateo 

Atherton- 

Menlo  Park 

148 

Tulare 

Lindsay 

45 

Broadmoor-Colma 

170 

Porterville 

66 

Daly  City 

166 

Tulare 

29 

Hillsborough 

155 

Visalia 

65 

San  Bruno 

125 

San  Carlos 

85 

Ventura 

Fillmore 

72 

San  Mateo 

150 

0  jai 

164 

South  San  Francisco  109 

Oxnard 

103 

Port  Hueneme 

73 

Santa  Barbara 

Lompoc 

188 

Santa  Paula 

104 

Santa  Barbara 

105 

Ventura 

110 

Santa  Maria 

89 

Yolo 

Davis 

43 

Santa  Clara 

Gilroy 
Gilroy 

70 
87 

Woodland 

44 

Los  Altos 

144 

Yuba 

Marysville 

42 

Milpitas 

121 

Ad  valorem  tax  not  included. 
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TABLE  6 

WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  &  URBAN  PER  CAPITA  USE 

CENSUS   POPULATION 

AGENCY        m^  B*y  MDHICIBUi  OTHiITT  DI3TBICT igsn  TVl.iOO 

TYPE  WWICIBM.  UTILITY  DISTRICT 1970  755>900 

SYSTEM   SERVESt 

ALBAKT.  BKSKELET.  QAKXAHI),  PIKEMOHT.  RC.  1 — 1 

CITY jMjmuwi.,    iwajMMMictj.  ,    y«4^***w^,     ^.uwyiwwAy    «AV> ^^^    ACCOUNTS   IN    CITY \ ] 

»jm_jj.  ALL    ACCOUNTS    IN    CITY    +    OUTSIDE Z3 

COUNTY PARTLY    IN    CITY   ONLY □ 

«.-  _.-^....^  ...  nTMPp      West  Alaneto  County 

HYDRoLOGic  AREA        3AK  FBAIICISCO  BAT aaasi-i 

;                                                                          ~  OTHER   WATER   SERVICE    AGENCY(S)    WITHIN    THIS 

SOOTH  BAY  PLANNIMO  SUBAREA city  


YEAR 

OF 

RECORD 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS' 

ANNUAL 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

SYSTEM 

CITY 

1960 

36,635 

61 

36,99^ 

62 

37,672 

63 

36,080 

64 

38,785 

65 

39,59'* 

66 

te,135 

67 

»tO,693 

68 

1.2.789 

69 

i.3.9ei» 

70 

1.6,543 

YEAR 

OF 
RECORD 

PERSONS 

PER 
CONNECTION 

ESTIMATED 
AVERAGE 

POPULA- 
TION 3 

SERVED" 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY  (gpcd)   h" 

ANNUALLY        | 

f  ■■ 
JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

,pcdV 

0.P.0?/ 

1960 

71*1.1 

135 

.151 

61 

7l»2.8 

136 

.152 

62 

71*1*. 1* 

139 

.156 

63 

7I16.O 

132 

.llt8 

64 

71*7.5 

11*2 

.159 

65 

7l»9.0 

11*5 

.162 

66 

750.5 

151* 

.172 

67 

751.9 

11)8 

.166 

68 

753.3 

155 

.171* 

69 

75l*.6 

159 

.178 

70 

755.9 

169 

.189 

AVERAGE 
1966-70 

753.2 

157 

.176 

J/         (ped     -  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DA 
2/        ofpco   -  ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNL 

y  ill  1,000» 


METERED        [X]                    FLA1 

r  RATE    □                     COMBI 

NATION        □ 

EXCLUDES  SERVICES  FOR: 

AGRICULTURE.  HYDRA 

MTS  AND   FIRE 

PROTECTION,   AND  OTHER 

AGENCIES. 
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TABLE  6  (continued) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  &  URBAN  PER  CAPITA  USE 


ALAMEDA  COURTT  KATER  DISTKICT 


CENSUS   POP 


^3.798 


CODIffT  taiKR  DISTRICT 


I960 

'970 100^69- 


VSTEM  SERVES: 
ALL  ACCOUNT 
ALL    ACCOUNT 


LI 


fOROLOGIC 


SAK  FRAHCISCO  BAT 


SOUTH  BAY   PLANKIMO   SHBARKA 


N    CITY     *    OUTSIDE       - 
TLY    IN    CITY    ONLY 

P^  Includes  Newark  and  Union  City 

ER   *SIEP    SERVICE    AGENCYISl    WJTHIfJ    THIS 

CltizenB  Utilities  District 


Company 

of  California 

YEAR 

OF 

RECORD 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (mill, 

on  go  No 

ns) 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS- 

ANNUAL 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

SYSTEM 

CITY 

1960 

2,185 

100 

98 

132 

167 

196 

280 

281 

266 

235 

183 

124 

123 

13,310 

61 

2,640 

130 

117 

135 

194 

219 

306 

355 

311 

267 

270 

186 

148 

15,648 

62 

3,115 

163 

143 

158 

251 

334 

370 

393 

383 

322 

227 

191 

180 

18,151 

63 

3,593 

191 

167 

2U 

189 

295 

420 

478 

465 

408 

305 

238 

226 

20,747 

64 

l»,696 

2k5 

269 

292 

416 

450 

476 

576 

555 

480 

397 

263 

277 

23,714 

65 

'♦.977 

282 

267 

320 

312 

535 

548 

602 

565 

497 

457 

303 

289 

25,362 

66 

5,603 

303 

282 

355 

479 

610 

640 

644 

645 

557 

489 

310 

289 

27,019 

57 

5,'i81» 

319 

294 

326 

300 

502 

546 

691 

666 

^9>t 

488 

408 

350 

28,399 

68 

6,061 

3W 

320 

386 

501 

599 

696 

741 

628 

627 

497 

361 

357 

29,368 

69 

6,595 

366 

324 

410 

465 

691 

662 

853 

810 

674 

522 

453 

365 

30,669 

70 

7,135 

385 

339 

469 

606 

778 

739 

863 

797 

757 

5T2 

406 

424 

32,547 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 

PER 

CONNECTION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

1 

MONTHLY  (gpcd)   I' 

ANNUALLY        | 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

„cdV 

Cpco?^ 

I%0 

3.91 

52,042 

63 

67 

82 

107 

122 

179 

175 

166 

151 

114 

79 

77 

115 

.129 

61 

3.91 

61,184 

69 

68 

71 

106 

115 

168 

187 

164 

146 

142 

101 

78 

118 

.132 

62 

3.92 

71,152 

74 

63 

72 

117 

151 

173 

178 

173 

151 

103 

89 

82 

120 

.134 

63 

3.93 

81,536 

76 

73 

84 

77 

117 

172 

189 

184 

167 

121 

97 

89 

121 

.135 

64 

3.93 

93,196 

85 

103 

101 

149 

156 

170 

199 

192 

172 

137 

94 

96 

138 

.154 

65 

3.94 

99,926 

91 

95 

103 

112 

173 

196 

194 

182 

178 

147 

108 

93 

136 

.152 

66 

3.95 

.06,725 

92 

9^ 

107 

150 

184 

200 

195 

195 

174 

148 

97 

87 

144 

.161 

67 

3.96 

J2,460 

91 

93 

93 

89 

144 

162 

198 

191 

176 

140 

121 

100 

134 

.150 

68 

3.97 

.16,590 

96 

98 

107 

143 

166 

199 

205 

174 

179 

138 

103 

99 

142 

.159 

69 

3.98 

22,062 

97 

96 

108 

127 

m 

lai 

225 

214 

184 

138 

124 

96 

148 

.166 

70 

4.ce 

31,000 

95 

92 

115 

154 

192 

188 

212 

1?6 

1?? 

l4l 

103 

104 

149 

.167 

AVERAGE 
1966-70 

3.98 

.17,767 

9* 

95 

106 

133 

174 

186 

207 

194 

181 

141 

UO 

?7 

143 

.161 

J/        gped     -  GALLONS  PER  CAPITA  PER  D* 
2/       ofpco   -  ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNL 


METERED        Qg                    FLAT  RATE    [7  ] 

COMBI 

MATioN    ;    ; 

EXCLUDES  SERVICES  FOR;     AGRICULTURE 

HYORA^ 

TS   AND   FIRE 

PROTECTION,   AND  OTHER  AGENCIES. 
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TABLE  6  (continued) 

WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  &  URBAN  PER  CAPITA  USE 


HAYWARD,  CITY  OF 


19S0      72.700 


MllHICIPAL  WATER  DKPAHTMEWT 


1970      93.058 


SYSTEM   SERVES: 

ALL  ACCOUNTS  IN  CI 
ALL  ACCOUNTS  IN  CI 
PARTLY    IN    CITY   ONL 


SAH  FRAHCISCO  BAT 


SOaTH  BAY  PLANNING  SUBAREA 


YEAR 

OF 

RECORD 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS' 

ANNUAL 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

SYSTEM 

CITY 

I960 

2,785 

19,543 

61 

2,9l»9 

169 

IW 

152 

191* 

212 

285 

375 

368 

375 

318 

199 

154 

19,693 

62 

3,123 

176 

152 

176 

21)8 

303 

311* 

321 

392 

389 

278 

194 

180 

19,890 

63 

3,230 

199 

170 

194 

192 

252 

31.2 

381 

1*18 

390 

290 

198 

204 

20,089 

64 

3,879 

209 

215 

239 

307 

3l»0 

351 

1*13 

1*95 

l*Tl 

1K)6 

218 

215 

20,460 

__^5 

66 

l*,056 

213 

337 

2W 

231 

375 

379 

1*33 

491 

1*88 

394 

240 

227 

20,813 

'»,291 

2l»l 

218 

2J*1 

330 

376 

W*3 

515 

1*53 

1*99 

405 

246 

234 

21,552 

67 

l»,llt6 

2U5 

224 

252 

261 

386 

381* 

1.67 

501 

1*72 

418 

277 

259 

21,528 

68 

l>,it82 

2l|6 

273 

22l» 

300 

390 

1*08 

1.71 

556 

578 

448 

350 

238 

21,701 

69 

»»,517 

258 

229 

275 

297 

1.1*7 

1|29 

51*5 

557 

510 

388 

306 

276 

21,889 

7n 

5,080 

291 

269 

263 

372 

lt88 

1.86 

575 

607 

618 

523 

315 

273 

22,061 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 

PER 

CONNECTION 

ESTIMATED 
AVERAGE 

POPULA- 
TION 

SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

ANNU 

ALLY 

MONTH 

Y  (gpcd) 

i_ 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

9PCJV 

..pco?/ 

1960 

3.7T 

73,700 

104 

.116 

61 

3.80 

74,900 

73 

71 

65 

86 

91 

127 

162 

158 

167 

137 

89 

66 

108 

.121 

62 

3.85 

76,532 

77 

71 

77 

108 

133 

137 

l4l 

172 

169 

122 

84 

79 

U2 

.125 

63 

3.89 

78,164 

82 

78 

80 

82 

104 

146 

152 

173 

166 

120 

84 

84 

113 

.127 

64 

3.96 

81,224 

83 

95 

95 

126 

135 

144 

164 

197 

193 

161 

89 

85 

131 

.147 

65 

4,03 

84,080 

81 

141 

94 

91 

142 

148 

164 

186 

191 

149 

94 

86 

105 

.118 

66 

4.16 

89,589 

87 

87 

87 

123 

135 

165 

185 

196 

186 

146 

92 

84 

131 

.147 

67 

4.17 

89,743 

88 

89 

91 

7? 

139 

143 

168 

180 

175 

150 

103 

93 

127 

.142 

68 

4.20 

91,221 

87 

107 

79 

UO 

138 

149 

167 

197 

211 

158 

128 

84 

135 

.151 

69 

4.23 

92,649 

90 

85 

96 

107 

156 

169 

190 

194 

183 

13? 

110 

96 

134 

.150 

70 

4.27 

94,104 

100 

102 

90 

1« 

167 

172 

197 

208 

2]  9 

179 

9lt 

llffl 

.166 

AVERAGE 
1966-70 

4.21 

91,471 

90 

94 

89 

109 

147 

160 

181 

195 

19? 

154 

109 

90 

13"? 

rin 

jy         sped     -  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
2/        afpco    -   ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


METERED        [X]                    FLAT  RATE    [J 

COMBI 

NATION        CI 

EXCLUDES  SERVICES  FOR:     AGRICULTURE 

HYDRA 

MTS  AND   FIRE 

PROTECTION,   AND  OTHER   AGENCIES. 
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TABLE  6  (continued) 

WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  &  URBAN  PER  CAPITA  USE 

CITY    CENSUS   POPULATION 

>GENCY      CALIFORHIA  WATER  SERVICE  COMPANY  f,  LIVCTMORB.  Crg  OT  ,96o 16,058 

TYPE        CCTMERCIAL  WATER  COMRAHY  .  MtirrCTPAT.  HATBR  DgPAHTMHIT  '970 37,703 

SYSTEM  SERVES: 

CITY  LIVERMORE all  accounts  in  city \27] 

^^^^^^  ALAMEDA  all  accounts  in  city  »  outside H 

"  PARTLY    IN    CITY   only LJ 

^vr,po,  ^,-,^  .  =  ,..  SAM  FRANCISCO  BAY  other   frt^f  lH.  elty  «na  Otttalde 

HYDROLOGIC    AREA 

OTHER   WATER   SERVICE    AGENCY(S)    WITHIN    THIS 

SOUTH  BAY  PLANNING  SUBAREA city: 


YEAR 

OF 

RECORD 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS' 

ANNUAL 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

SYSTEM 

CITY 

1960 

9**! 

itO 

39 

53 

76 

91 

126 

136 

118 

97 

77 

44 

44 

5.039 

61 

998 

li6 

43 

51 

80 

96 

128 

148 

123 

103 

87 

59 

44 

5,398 

62 

1,028 

51 

42 

49 

91 

111 

134 

145 

131 

105 

64 

56 

49 

5,757 

63 

1,037 

52 

48 

59 

51 

92 

136 

154 

148 

116 

76 

52 

53 

6,147 

64 

1.229 

55 

66 

68 

104 

127 

133 

168 

162 

131 

108 

54 

53 

6,463 

65 

1,253 

53 

56 

63 

68 

142 

146 

176 

163 

133 

120 

70 

63 

6,932 

66 

1,482 

67 

60 

86 

131 

l6l 

179 

189 

195 

150 

129 

71 

64 

7,520 

67 

1,520 

72 

66 

70 

64 

146 

165 

228 

222 

179 

138 

94 

76 

7.995 

68 

1,728 

78 

72 

91 

143 

175 

221 

238 

213 

193 

136 

82 

86 

8,452 

69 

1,758 

82 

70 

72 

91 

149 

197 

224 

258 

235 

167 

111 

102 

8,941 

70 

2,024 

86 

80 

128 

l6o 

228 

236 

284 

259 

229 

153 

95 

86 

9,585 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 

PER 
CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

ANNUALLY 

MONTHLY    (gpcd)    ^ 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

,.cdi1 

olpco?/ 

1960 

3.33 

16,778 

77 

83 

102 

151 

175 

250 

262 

227 

193 

148 

87 

85 

154 

.172 

61 

3.38 

18,290 

81 

84 

90 

146 

151 

233 

261 

217 

188 

15^ 

107 

77 

149 

,167 

62 

3.45 

19,900 

83 

75 

79 

153 

180 

225 

235 

212 

176 

104 

94 

79 

l42 

.159 

63 

3.53 

21,700 

78 

79 

88 

79 

137 

209 

230 

221 

179 

113 

80 

79 

1^1 

.147 

64 

3.73 

24,150 

74 

98 

91 

144 

170 

184 

225 

217 

181 

145 

75 

71 

1^9 

.1% 

65 

3.79 

26,300 

65 

76 

78 

86 

175 

185 

217 

200 

169 

148 

89 

77 

131 

.147 

66 

3.92 

29,500 

73 

73 

94 

148 

175 

202 

206 

213 

170 

141 

80 

70 

138 

.154 

67 

3.95 

31,650 

73 

74 

71 

67 

149 

173 

233 

226 

188 

141 

99 

78 

1^1 

.147 

68 

3.98 

33,650 

75 

76 

87 

142 

168 

219 

228 

204 

191 

131 

81 

8^ 

141 

.158 

69 

4.05 

36,200 

73 

69 

64 

84 

133 

181 

200 

230 

216 

149 

102 

91 

1^3 

.149 

70 

4.05 

38,819 

71 

74 

106 

137 

189 

202 

236 

215 

196 

127 

82 

71 

143 

.160 

AVERAGE 
1966.7D 

3.99 

33,96k 

73 

73 

84 

116 

163 

195 

221 

218 

192 

138 

89 

79 

137 

.154 

1/         gpcd     -  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
2/        ofpcq   -  ACRE-FEET  PER  CAPITA   ANNUALLY 


METERED        pt]                    FLAT  RATE    □ 

COMei 

■J  AT  ION               1 

EXCLUDES  SERVICES  FOR:     AGRICULTl 

RE.   HYDRA 

^TS   AND   FIRE 

PROTECTION,   AND  OTHER   AGENCIES. 

.27- 


I'DROLOGIC 


TABLE  6  (continued) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  &  URBAN  PER  CAPITA  USE 

EAST  BAY  MUNICIPAL  OTILITY  DISTRICT  ?..fto'"*^'°'' 978,500 

MUNICIPAL  UTILITYS  DISTRICT 1970  1,067,200 

SYSTEM   SERVES: 

RICHMOND.  BERKELEY,  OAKLAND.  ETC. all  accounts  in  city £2 

ALAMEDA,  CONTRA  COSTA  all  accounts  in  city  t  outside q 

PARTLY  IN  CITY  ONLY [_J 

SAN  FRANCISCO  BAY °ther Western  County 

OTHER   WATER    SERVICE    AGENCY(S)    WITHIN    THIS 

SOUTH   BAY  PLANNINQ  SUBARFA city: 


YEAR 

OF 

RECORD 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (millLon  gallons) 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

ANNUAL 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

SYSTEM 

CITY 

1960 

56O6O 

3812 

3363 

3756 

4316 

4933 

5774 

6222 

5942 

5381 

498s   4036 

3536 

252929 

61 

58255 

3946 

3466 

3872 

4509 

5110 

6033 

6541 

6183 

5594 

5150 

4180 

3671 

247555 

62 

58411 

3910 

3447 

3907 

4810 

5621 

6032 

6226 

6418 

5630 

4618 

4030 

3762 

252045 

63 

58188 

3976 

3482 

4088 

3768 

4812 

6094 

6632 

6699 

5950 

4842 

3881 

3964 

255234 

64 

64390 

3944 

4149 

4467 

5296 

5736 

5967 

6960 

7202 

6638 

5962 

4107 

3962 

259006 

65 

66690 

4164 

3984 

4602 

4498 

6539 

6513 

7254 

7368 

6579 

6155 

4613 

4421 

261939 

66 

70992 

4385 

3951 

4854 

5940 

6631 

7376 

7415 

7884 

6903 

6457 

4685 

4511 

263567 

67 

69977 

4629 

4283 

4687 

4422 

6443 

6276 

7708 

7998 

7330 

6298 

5136 

4767 

265775 

68 

74222 

4840 

4505 

5078 

6165 

6859 

7742 

8244 

7883 

73'5l 

6172 

4684 

4699 

267437 

69 

76814 

4728 

4439 

5207 

5445 

7487 

7271 

876? 

9002 

7703 

6236 

5369 

5165 

270278 

70 

79516 

'J027 

4670 

58'55 

$976 

7973 

7506 

853.1 

84?5 

8068 

6507 

5013 

4985 

271362 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED  ^, 

PER  CAPITA  WATER  USE 

ANNUALLY 

MONTHLY    (gpcd) 

V 

'  JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

gpcd  1/ 

ofpco?/ 

I960 

978.5 

126 

123 

124 

147 

163 

197 

205 

196 

183 

165 

138 

117 

157 

.176 

61 

988.0 

129 

125 

126 

152 

167 

203 

213 

202 

189 

168 

141 

120 

161 

.180 

62 

997.3 

127 

123 

127 

160 

182 

201 

202 

208 

188 

150 

135 

122 

161 

.180 

63 

1006.4 

128 

124 

131 

125 

154 

208 

213 

215 

197 

155 

128 

127 

158 

.177 

64 

1015.4 

125 

136 

142 

174 

182 

196 

221 

229 

218 

190 

13"^ 

1?6 

174 

,195 

65 

1024.3 

131 

139 

145 

146 

206 

212 

229 

232 

214 

194 

150 

139 

178 

.199 

66 

1033.1 

137 

137 

151 

192 

207 

238 

231 

246 

223 

201 

151 

141 

188 

.210 

67 

1041.8 

143 

147 

145 

142 

200 

201 

239 

248 

235 

195 

164 

148 

184 

.206 

68 

1050.4 

149 

153 

156 

195 

211 

245 

253 

242 

233 

189 

148 

144 

194 

.217 

69 

1058.9 

144 

150 

159 

172 

228 

229 

267 

275 

243 

190 

169 

158 

199 

.223 

70 

1067. 2 

152 

156 

177 

218 

241 

234 

257 

254 

252 

197 

156 

151 

?04 

.228 

AVERAGE 
1966-70 

1050.3 

145 

149 

158 

184 

217 

229 

249 

253 

237 

194 

158 

148 

194 

.217 

9pcd     -  GALLONS  PER  CA 


2/        afpco    -   ACRE-FEET  PER  CAPITA   ANNUALLY 

3/     In  thousands. 


METERED        [X]                    FLAT  RATE    □                     COMBI 

NATION        □ 

EXCLUDES  SERVICES  FOR;     AGRICULTURE.   HYDRA 

MTS  AND  FIRE 

PROTECTION,    AND  OTHER  AGENCIES. 
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TABLE  6  (continued) 

WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  &  URBAN  PER  CAPITA  USE 

CITY    CENSUS   POPULATION 

nGENcv       nBASAwtcm,  cm  or igso 5,^53 

TYPE  MlllICIBM.  HATER  DPARimW 1970 Ifl   3Pft 

^^^  SYSTEM  SERVES: 

CITY  HJAaAWOII ALL    ACCOUNTS   IN    CITY C3 

J^J^|QJ^  ALL    ACCOUNTS  IN    CITY    *    OUTSIDE [x] 

'^O^f''''' PARTLY    IN    CITY   ONLY £J 

HYDROLOGic  AREA  SAK  WIAHCISCO  BAT °''"^'' 

OTHER   WATER   SERVICE    AGENCY(S)    WITHIN    THIS 

SOOTH  BAY  PLAMKIMO  SUBAREA city, 


YEAR 

OF 

RECORD 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS- 

ANNUAL 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

SYSTEM 

CITY 

1960 

Z6k 

1,575 

61 

270 

1,675 

62 

272 

1,775 

63 

292 

1,875 

64 

36V 

17 

18 

19 

27 

3k 

38 

k8 

1*5 

1»0 

37 

19 

22 

1,975 

65 

kiZ 

18 

19 

Zk 

23 

k3 

1)6 

55 

52 

kk 

1)1 

25 

22 

2,0U 

66 

550 

23 

22 

32 

k5 

56 

62 

65 

TO 

59 

55 

32 

29 

2,1)83 

57 

687 

30 

29 

32 

30 

57 

67 

88 

87 

70 

58 

k3 

36 

3,213 

68 

754 

37 

3k 

kl 

58 

75 

9k 

100 

89 

85 

62 

kl 

38 

3,966 

69 

929 

1)2 

37 

l»7 

57 

96 

98 

132 

128 

106 

7k 

60 

52 

k.TSrr 

70 

1,25'* 

52 

I18 

71 

93 

131 

11)2 

171 

161 

1V3 

113 

66 

63 

6,018 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 

PER 

CONNECTION 

ESTIMATED 
AVERAGE 

POPULA- 
TION 

SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

1 

MONTHLY  (9pcd)    L 

ANNUALLY        | 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

,.cdV 

o.p.a?^ 

1960 

2.66 

1),203 

185 

.207 

61 

2.68 

l),503 

161) 

.184 

62 

2.71 

1»,803 

155 

.171) 

63 

2.72 

5,103 

157 

.176 

64 

2.71* 

5,1)03 

ice 

119 

115 

169 

200 

236 

285 

267 

2U7 

220 

117 

131 

185 

.207 

65 

2.76 

5,553 

107 

119 

138 

136 

21)8 

275 

318 

302 

261 

239 

11)9 

130 

202 

.226 

66 

2.90 

7,203 

103 

108 

ll»l 

207 

250 

287 

292 

311) 

27I) 

ZUk 

11)6 

130 

209 

.23I) 

67 

3.00 

9,618 

101 

106 

106 

103 

191 

231) 

293 

291 

2kk 

19I) 

11)8 

121 

178 

.199 

68 

3.10 

12,328 

96 

98 

108 

157 

196 

253 

261 

232 

229 

163 

110 

99 

167 

.187 

69 

3.17 

15,189 

89 

82 

99 

126 

20lf 

215 

280 

272 

233 

158 

132 

UO 

168 

.188 

70 

3.20 

19,265 

87 

89 

U9 

161 

219 

2k6 

286 

270 

21)7 

189 

113 

105 

178 

.199 

AVERAGE 
1966-70 

3.07 

12,720 

95 

97 

U5 

151 

212 

21)7 

282 

276 

21)5 

190 

130 

113 

180 

.201 

2/        gpcd     -  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
2/       ofpco   -  ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


METERED        g]                    FLAT  RATE    □                     COMBI 

NATION        :^^ 

EXCLUDES  SERVICES  FOR;     AGRICULTURE.  HYDRA 

MTS  AND  FIRE 

PROTECTION,   AND  OTHER   AGENCIES. 
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TABLE  6  (continued) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  &  URBAN  PER  CAPITA  USE 


vALLCT  cwmoinTr  sacncsa  district 
ncfMiwrrr  samrr.  jtnnnTtrr 


SAM  UMOn  YILLAQE.  DPBUJ.  ETC. 
ALAMEDA 


r-DROUOGIC    AREA 


SAX  nUUICISCO  BAT 


SOUTH  BAY  PLANNINQ  SUBAREA 


CENSUS   POPULATION 

1960 

1970       16,000 

SYSTEM   SERVES: 

ALL    ACCOUMTS   IN    CITY ^] 

ALL    ACCOUNTSIN    CITY    +OUTSIDE S] 

PARTLY    IN    CITY   ONLY \2'J 

OTHER 

OTHER   WATER    SERVICE    AGENCYISI    WITHIN    THIS 

DlBtrlct  8      EBMUD 


YEAR 

OF 

RECORD 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

ANNUAL 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

SYSTEM 

CITY 

1960 

61 

62 

Ikk 

6 

7 

6 

11 

Ik 

17 

21 

17 

13 

12 

10 

10 

9te 

63 

227 

11 

10 

11 

10 

17 

25 

30 

31 

28 

22 

16 

16 

l.MOO 

64 

1«5 

16 

18 

20 

32 

ko 

k6 

62 

55 

1*9 

kk 

22 

21 

2,150 

65 

526 

2k 

22 

2l» 

27 

56 

61 

71 

68 

60 

53 

33 

27 

2,800 

66 

708 

28 

26 

38 

56 

71 

95 

85 

95 

79 

6k 

37 

ik 

3,380 

57 

592 

38 

3l» 

37 

33 

55 

60 

79 

80 

66 

1)8 

3l» 

28 

3,250 

68 

6kl 

29 

28 

3V 

53 

66 

83 

88 

78 

71 

50 

32 

29 

3,l»ltO 

69 

713 

31 

30 

37 

V5 

79 

76 

98 

101 

82 

55 

ks 

37 

3,810 

70 

8k0 

liO 

36 

5% 

6k 

9^ 

92 

112 

106 

96 

65 

kl 

1«0 

l»,000 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 

PER 

CONNECTION 

ESTIMATE) 
AVERAGE 

POPULA- 
TION 

SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

ANNUALLY 

MONTHLY  (gpcd) 

y 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

gpcd^ 

o.pco2/ 

1960 

61 

62 

k.o 

3,768 

53 

63 

50 

97 

122 

151 

179 

148 

U5 

105 

86 

83 

105 

.118 

63 

4.0 

5,600 

61 

6k 

63 

58 

98 

ll»9 

175 

176 

169 

126 

95 

90 

111 

.124 

64 

i».o 

8,600 

59 

56 

76 

12k 

149 

179 

231 

206 

190 

165 

84 

80 

135 

.151 

65 

k.o 

U,200 

69 

71 

69 

79 

160 

183 

205 

197 

178 

152 

99 

77 

129 

.144 

66 

k.o 

13,520 

66 

68 

90 

137 

170 

233 

202 

226 

194 

152 

92 

81 

143 

.160 

67 

k.o 

13,000 

9k 

92 

92 

85 

137 

154 

196 

197 

168 

119 

88 

68 

125 

.140 

68 

k.o 

13,760 

69 

71 

79 

129 

156 

201 

207 

183 

172 

118 

78 

68 

128 

.143 

69 

k.o 

15,2l»0 

68 

68 

79 

99 

168 

166 

207 

214 

180 

117 

92 

78 

128 

.143 

70 

k.o 

16,000 

80 

79 

108 

13* 

189 

192 

226 

214 

201 

130 

86 

80 

144 

.161 

AVERAGE 
1964-70 

k.o 

llt,300 

75 

76 

90 

U7 

161* 

189 

208 

207 

183 

127 

87 

75 

134 

.149 

1/         gpcd     -  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
2/        olpco   -   ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 

3/  Service  poinilatloii  (520)  transferred 
to  Bast  Bay  HDD. 


METERED        g] 


FLAT  RATE    Q 


COMBINATION        Q 
HYDRANTS  AND  FIRE 


•30. 


TABLE  6  (continued) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  &  URBAN  PER  CAPITA  USE 

CITY    CENSUS  POPULATION 

HGENCY  CALITOHBIA  WATER  SEHVICE  OOHPAUr ,j50 l4,7S7 

TYPE  OOWimCIAL  WATER  COMPAW 1970  19.580 

SYSTEM   SERVES: 
CITY CTigO ALU    ACCOUNTS   IN   CITY Q] 

ALL    ACCOUNTS  IN    CITY    t   OUTSIDE [jf] 

COUNTY  BVl'iV  , 1 

PARTLY    IN    CITY   ONLY [^31 

HYDROLOGIC    AREA  SACRAMHITO    BA3IH OTHER 

OTHER   WATER   SERVICE    AGENCY(S)    WITHIN    THIS 

»3RmEAST  YAT.T.1tr    PT-AWimw  SOBAREA city: 


YEAR 

OF 

RECORD 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (mill 

on  gallo 

ns) 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS- 

ANNUAL 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

SYSTEM 

CITY 

1960 

3.683 

101 

90 

128 

21U 

310 

6^* 

695 

613 

*3* 

2kl 

118 

99 

8.6*6 

61 

3.781 

89 

8? 

102 

2k5 

333 

627 

758 

607 

188 

277 

167 

103 

8.882 

62 

3,879 

112 

100 

133 

32k 

3?7 

598 

729 

637 

*** 

175 

122 

108 

9.121 

63 

3,^58 

115 

103 

ll»3 

118 

311 

527 

672 

623 

*30 

199 

108 

109 

9,281 

64 

"►,183 

U3 

13fc 

186 

339 

V35 

521 

7*7 

707 

*31 

338 

118 

11* 

9,*66 

65 

k.lTO 

111 

122 

176 

186 

522 

609 

779 

6u 

*35 

3*7 

1*6 

126 

9,693 

66 

'»,752 

128 

116 

171 

380 

57* 

717 

7*5 

765 

522 

366 

150 

118 

9,871 

57 

k,lH2 

122 

118 

ll«) 

118 

525 

557 

86U 

83* 

557 

295 

I8l 

101 

9,957 

68 

1»,630 

Ikk 

128 

180 

39* 

508 

725 

83* 

600 

5*9 

282 

152 

13* 

10,132 

69 

1»,682 

132 

121 

161 

2l»7 

589 

590 

8*2 

792 

583 

285 

182 

158 

10,269 

70 

5,085 

153 

U3 

234 

398 

617 

6*1 

881 

793 

572 

332 

165 

156 

10,382 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 

PER 

CONNECTION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

ANNUALLY 

MONTHLY  (gpcd) 

u 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

,pcdV 

o.p<o^ 

1960 

3.38 

29.233 

Ul 

106 

1*1 

21^* 

3*? 

72-^ 

7$7 

677 

*95 

272 

135 

109 

3** 

.386 

61 

3.*2 

30,376 

9* 

100 

109 

268 

353 

689 

805 

6k* 

*26 

29* 

183 

109 

3*1 

.382 

62 

3.*6 

31,559 

U5 

113 

135 

3*2 

*06 

632 

7*5 

651 

*69 

179 

128 

UO 

^37 

.378 

63 

3.*9 

32,391 

115 

113 

1*3 

121 

310 

5*3 

669 

621 

**3 

198 

112 

108 

293 

.328 

64 

3.53 

33,*15 

109 

138 

180 

339 

*20 

519 

722 

682 

*30 

327 

118 

110 

3*2 

.38* 

65 

3.57 

3*,60* 

10* 

125 

l6k 

179 

*87 

586 

726 

569 

*19 

32* 

1*1 

118 

330 

.370 

66 

3.61 

35,63* 

116 

116 

15* 

355 

520 

671 

675 

693 

kas 

331 

1*0 

107 

365 

.*09 

67 

3.6* 

36,2*3 

108 

U7 

125 

109 

*67 

512 

769 

7*2 

513 

263 

167 

90 

33* 

.37* 

68 

3.68 

37,286 

125 

118 

155 

352 

**0 

6*8 

721 

520 

*91 

2** 

136 

116 

339 

.381 

69 

3.71 

38,098 

U2 

11* 

136 

a6 

*98 

516 

713 

671 

510 

2*1 

159 

133 

337 

.378 

70 

3.75 

38,933 

127 

131 

19* 

3*1 

511 

5*9 

730 

657 

*90 

275 

1*1 

129 

358 

.*01 

AVERAGE 
1966-70 

3.68 

37,239 

U8 

119 

153 

275 

*87 

579 

722 

657 

*98 

271 

1*9 

115 

3*7 

.389 

J/         gpcd     -  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
2/       ofpco  -  ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


METERED       Q 


FLAT  RATE    □ 


EXCLUDES  SERVICES  FOR:     AGRICULTURE, 
PROTECTION,   AND  OTHER  AGENCIES. 


COMBINATION        [3 
HYDRANTS  AND  FIRE 
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TABLE  6  (continued) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  &  URBAN  PER  CAPITA  USE 

CITY    CENSUS   POPULATION  _     _  n -3 

,^^„^^  OHiii*r,  CITY  or  ,„,„  3,383 

AGENCY '  1960 , 

TYPE MUmCIHa  WATEB  DBPABTMnr 1970  3»534 

^^  SYSTEM   SERVES: 

CITY P*™"^ ALL    ACCOUNTS    IN   CITY □ 

C„,,^^^  BOTTB  ALL    ACCOUNTS   IN    CITY*    OUTSIDE QQ 

PARTLY    IN    CITY   ONLY QJ 

HYDROLOGIC    ;^rea  aACRAMHTO    BASCT OTHER 

OTHER   WATER   SERVICE    AGENCYISI    WITHIN    THIS 

CBBTRAT.  BAaJt  BAST  PrJIWTlin  SHBAUBA city: 


YEAR 

OF 

RECORD 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

ANNUAL 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

SYSTEM 

CITY 

1960 

308 

17.0 

11.9 

14.1 

20.2 

31.2 

40.0 

54.3 

32.0 

34.7 

22.0 

13.5 

16.7 

61 

337 

U.l 

10.1 

13.2 

25.4 

31.6 

49.7 

58.2 

50.1 

34.4 

24.5 

16.5 

12.6 

62 

332 

13.5 

10.9 

13.9 

25.6 

34.2 

48.2 

56.1 

48.6 

34.4 

18.1 

14.1 

13.7 

63 

302 

14.0 

11.8 

15.0 

13.5 

28.5 

44.9 

51.7 

48.9 

29.8 

18.0 

U.o 

12.7 

64 

m 

12.2 

13.2 

16.5 

27.1 

37.4 

4i».8 

55.9 

53.1 

35.8 

26.0 

12.6 

13.0 

65 

354 

12.8 

12.8 

20.2 

17.9 

45.8 

47.8 

57.0 

45.9 

37.1 

27.6 

15.8 

12.0 

1.471 

1.456 

66 

llOO 

12.4 

12.9 

17.0 

33.3 

46.6 

56.0 

58.4 

60.9 

43.1 

31.6 

13.8 

14.3 

1.467 

1.458 

57 

370 

14.5 

12.6 

15.0 

13.3 

37.6 

44.0 

64.2 

62.5 

46.0 

25.0 

19.6 

15.3 

I.WS 

1.476 

68 

352 

15.0 

13.1 

16.1 

32.6 

38.2 

51.5 

54.7 

44.3 

38.7 

19.8 

13.3 

13.5 

1.491 

1.482 

69 

376 

13.7 

12.2 

14.8 

20.5 

45.6 

48.7 

63.7 

61.8 

37.9 

20.8 

18.8 

15.1 

1.492 

1.483 

70 

Mas 

15.0 

13.7 

15.8 

36.3 

51.5 

53.9 

66.5 

61.3 

43.4 

30.9 

17.7 

17.8 

1.489 

1,484 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 

PER 

CONNECTION 

ESTIMATED 
AVERAGE 

POPULA- 
TION 

SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY  (gpcd)   V 

ANNUALLY        | 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

gpcd^ 

o<pcc?^ 

I960 

3,383 

162 

126 

135 

199 

298 

394 

518 

305 

342 

210 

133 

159 

249 

.279 

61 

3,399 

105 

106 

125 

249 

300 

488 

552 

475 

337 

233 

162 

120 

247 

.277 

62 

3,416 

128 

114 

131 

250 

323 

470 

530 

459 

336 

171 

138 

129 

266 

.298 

63 

3,432 

132 

123 

141 

131 

268 

436 

486 

460 

289 

169 

107 

119 

238 

.266 

64 

3,41^9 

U4 

137 

154 

262 

350 

433 

523 

496 

346 

243 

122 

122 

277 

.310 

65 

?.^S 

3,465 

119 

132 

188 

172 

426 

1)60 

530 

427 

357 

257 

152 

112 

279 

.312 

66 

2.36 

3,482 

U5 

136 

157 

319 

432 

536 

541 

564 

412 

293 

132 

132 

315 

.353 

67 

2.36 

3,498 

134 

129 

138 

127 

347 

419 

592 

576 

438 

231 

187 

l4l 

289 

.324 

68 

2.36 

3,515 

137 

133 

148 

309 

351 

488 

502 

407 

367 

182 

126 

124 

274 

.307 

69 

2.36 

3,531 

125 

123 

135 

194 

417 

460 

582 

565 

358 

190 

177 

138 

290 

.325 

70 

2.36 

3,549 

136 

138 

144 

341 

468 

506 

604 

557 

408 

281 

166 

162 

327 

.366 

AVERAGE 
1966-70 

2.36 

3,515 

129 

132 

lli4 

258 

403 

482 

564 

534 

397 

235 

158 

139 

299 

•335 

_J/         gpcd     -  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
2/        ofpco    -  ACRE-FEET  PER  .CAPITA  ANNUALLY 


METERED 


E 


FLAT  RATE    □ 


COMBINATION        Q 
HYDRANTS  AND  FIRE 
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TABLE  6  (centinuad) 

WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  &  URBAN  PER  CAPITA  USE 

CITY    CENSUS   POPULATION 

OGENCY  PARADISE  IRRIQATIOW  DISTRICT isso °.gP8      

TYPE  IRRIQATIOW  DISTRICT ,970 1»,539 

PARADISE  SYSTEM   SERVES: 

CITY PARADISE ALU    ACCOUNTS    IN    CITY □ 

BUTTE  ALL    ACCOUNTS   IN    CITY    *    OUTSIDE ?I] 

^"^""^^ PARTLY    IN    CITY   ONLY □ 

HYOROLOGic  3ACRAMEWT0   BASIH other 

OTHER  WATER  SERVICE    AGENCY(SI    WITHIN    THIS 

WORTHEAST  YATT.KT  PTAWimfQ  StlBAREA  city: 


YEAR 

OF 

RECORD 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS- 

ANNUAL 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

SYSTEM 

CITY 

1960 

1,897 

37 

31 

54 

61 

145 

336 

389 

364 

281 

101 

75 

23 

4,353 

61 

2.032 

18 

32 

44 

94 

130 

336 

433 

484 

213 

138 

77 

33 

4.576 

62 

1,784 

39 

56 

44 

116 

103 

162 

435 

385 

199 

107 

101 

37 

4,803 

63 

1,638 

52 

36 

49 

38 

100 

244 

358 

352 

215 

107 

44 

43 

5,063 

64 

1.942 

49 

55 

59 

104 

156 

241 

403 

395 

220 

166 

50 

44 

5.236 

65 

1.814 

41 

57 

65 

59 

175 

309 

364 

274 

197 

145 

79 

49 

5.338 

66 

2,200 

44 

41 

59 

110 

274 

3'^3 

371 

417 

246 

174 

72 

49 

5,449 

67 

1.966 

55 

52 

58 

45 

156 

191 

409 

423 

286 

143 

91 

57 

5.529 

68 

1.904 

53 

44 

56 

i4q 

195 

31? 

407 

228 

253 

116 

44 

47 

5.626 

69 

2,057 

45 

'*^ 

59 

90 

207 

267 

411 

404 

305 

103 

65 

58 

5.750 

70 

2,212 

44 

'*'? 

89 

129 

251 

307 

406 

397 

281 

148 

61 

5^ 

6.010 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (,pe<l)    ■!/ 

ANNUALLY    | 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

9pcd  J^ 

olpco?' 

1960 

2.27 

9.874 

122 

107 

176 

206 

474 

1.13 

L.27I 

L.I89 

948 

330 

9^^ 

74 

525 

,590 

61 

2.35 

10.760 

53 

106 

131 

293 

389 

1,04 

.,298 

) 

L,4?0 

659 

413 

240 

100 

517 

•579 

62 

2.38 

11.423 

111 

177 

124 

337 

290 

472 

.,229 

L,087 

579 

301 

295 

104 

428 

.479 

63 

2.38 

12.070 

140 

108 

130 

106 

267 

675 

956 

940 

593 

286 

121 

115 

372 

.417 

64 

2.41 

12.594 

126 

150 

152 

276 

400 

639 

-,032 

L.Oll 

583 

425 

131 

114 

422 

.474 

65 

2.41 

12.889 

102 

159 

163 

151 

438 

798 

911 

686 

509 

363 

205 

121 

385 

.431 

66 

2.41 

13.106 

108 

112 

145 

280 

675 

872 

914 

L,025 

625 

428 

183 

1?0 

460 

,515 

67 

2.43 

13.453 

132 

139 

140 

113 

374 

474 

980 

L,015 

710 

343 

225 

136 

401 

.449 

68 

2.46 

13.857 

124 

109 

130 

359 

455 

751 

947 

530 

608 

271 

105 

109 

375 

.421 

69 

2.51 

14.428 

100 

107 

131 

207 

462 

615 

918 

902 

703 

230 

149 

131 

390 

,437 

70 

2.49 

14,987 

95 

108 

192 

287 

539 

682 

874 

854 

625 

318 

136 

117 

405 

.454 

AVERAGE 
1966-70 

2.46 

13.966 

112 

115 

148 

249 

501 

678 

926 

865 

654 

318 

160 

123 

406 

.455 

1/         9pcd     -  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
2/       ofpco   -   ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


metered        [X]                    FLAT  RATE    □ 

COMBI 

NATION 

EXCLUDES  SERVICES  FOR:     AGRICULTURE 

HYDRA 

MTS  AND   FIRE 

PROTECTION,    AND  OTHER  AGENCIES, 
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TABLE  6  (continued) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  &  URBAN  PER  CAPITA  USE 

CITY    CENSUS   POPULATION 

■AGENCY ooLoaA,  cmr  or ,96o 3*513 

TYPE mnrrcrPAL  water  PEPJnnMBn; 1970         s.Ste 

~..~..  SYSTEM   SERVES: 

CITY °°"^ ALL    ACCOUNTS    IN   CITY CD 

ALL    ACCOUNTS   IN    CITY    +  OUTSIDE (j] 

'^o^^^'^ SaaaA partly  ,n  city  only n 

HYDROLOGic  AREA  ElACMMBnP  BA3I1I other _ 

OTHER   WATER   SERVICE    AGENCY(S)    WITHIN    THIS 

CEWmAL  MSHf  WEST    PLAminP  SOBABM  CITY: 


YEAR 

OF 

RECORD 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS- 

ANNUAL 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

SYSTEM 

CITY 

1960 

51 

62 

63 

64 

65 

66 

57 

68 

W3 

22 

20 

21 

26 

"»? 

55 

77 

67 

5^ 

19 

29 

23 

1.581 

69 

513 

21* 

22 

21 

29 

1*7 

59 

7'» 

71 

7^ 

In 

27 

21* 

1.581 

70 

?15 

Sk 

19 

25 

30 

1|8 

58 

78 

71 

65 

1*? 

30 

25 

X.5?3 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 

PER 

CONNECTION 

EST1MATH5 
AVERAGE 

POPULA- 
TION 

SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

1 

MONTHLY  (gpcd)   h" 

ANNUALLY       1 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

gpcd-!/' 

ofpco?/ 

1%0 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

2.75 

V.3W 

160 

167 

158 

212 

36I* 

1*19 

573 

1*95 

1*07 

289 

218 

173 

303 

.31*0 

69 

2.75 

K.3U8 

180 

178 

155 

223 

31.8 

1*^3 

550 

527 

566 

301* 

201* 

179 

323 

.362 

70 

2.75 

l*.35l* 

178 

159 

181* 

?11 

15^ 

lfl*1 

58n 

527 

500 

^08 

228 

182 

^21* 

'162 

AVERAGE 
1966-70 

8.75 

S350 

173 

168 

166 

222 

355 

1*39 

568 

516 

1*91 

?00 

217 

178 

317 

•35? 

J/         gpcd     -  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
2/        o(pco    -  ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


METERED        □                    FLAT  RATE    □ 

COMBINATION        3] 

EXCLUDES  SERVICES  FOR:     AGRICULTURE, 

HYDRANTS  AND  FIRE 

PROTECTION,   AND  OTHER   AGENCIES. 
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TABLE  6  (eontinuad) 

WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  &  URBAN  PER  CAPITA  USE 

CITY    CENSUS   POPULATION 

AGENCY        Aimoqi,  cirr  or .^^^ 17.310 

^^"E MUICICIBM.  MATEB  PBPAiiTinarr 1970 28.060 

SYSTEM   SERVES: 

CITY AHISCH ___  ALL    ACCOUNTS   IN    CITY [x] 

,     _.-_.  ALL    ACCOUNTS   IN    CITY    *    OUTSIDE CD 

COUNTY          COiraiA  COSTA  ^d. 

PARTLY    IN    CITY    ONLY \^J 

HYDROLOGic  AREA  PELTA -CEIITRAL  8IEHRA other 

•  •noi_n«»    ~»  ..«..      __     OTHER  WATER   SERVICE    AGENCYISI    WITHIN    THIS 

WESTBtN  PPLAHDS  yLAWNIWG  SUBAREA ^,^^. 


YEAR 

OF 

RECORD 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons)^/ 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS- 

ANNUAL 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

SYSTEM 

CITY 

1960 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

1,631 

61,3 

55.5 

77.7 

136.6 

171. "» 

182.8 

L70.3 

2kz.e 

235.9 

155.2 

76.6 

65.1 

6.399 

57 

1,528 

69.U 

60.8 

71.7 

71.3 

ll»2.7 

153.3 

I7't.2 

187.6 

223.3 

195.7 

95.2 

82.5 

6,610 

68 

1,793 

8V.5 

79.6 

99.4 

15l».9 

173.9 

198.0 

219.2 

2'»7.7 

227.0 

156.4 

76.6 

75.6 

7,110 

69 

l,6ii6 

73.8 

65.9 

82.3 

U5.4 

180.1» 

17?. 3 

L89.7 

247.li 

237.8 

125.3 

78.4 

73.9 

7,610 

70 

1,738 

72.3 

68.0 

?7.3 

123.0 

177.2 

183.7 

K36.6 

262.5 

245.2 

1^.9 

8I.3 

78.2 

8,210 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNECTION 

ESTIMATED 
AVERAGE 

POPULA- 
TION 

SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY  (gpcd)   L' 

ANNUALLY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

.pcdV 

o.pco2/ 

1960 

17,310 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

3.-54 

22,685 

87 

96 

uo 

147 

243 

269 

242 

345 

147 

220 

112 

93 

183 

.205 

67 

^.6^ 

24,028 

93 

90 

96 

98 

191 

211 

233 

251 

308 

262 

131 

110 

174 

.195 

68 

3.56 

25,371 

107 

118 

126 

202 

221 

259 

278 

314 

297 

199 

100 

96 

193 

.216 

69 

3.51 

26,714 

88 

88 

95 

143 

207 

217 

218 

284 

295 

143 

72 

85 

168 

.188 

70 

3.41 

28,060 

83 

86 

112 

146 

203 

219 

237 

301 

291 

164 

97 

90 

169 

,189 

AVERAGE 
1966.70 

3.53 

25,372 

92 

96 

108 

147 

213 

235 

242 

299 

268 

198 

102 

95 

177 

.199 

J/         gpcd     -  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
2/        olpco   -  ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 

^    iBolnlas  tae  oaoaarle* 


METERED        [3 


FLAT  RATE    □ 


COMBINATION 


□ 


EXCUUDES  SERVICES  FOR:     AGRICULTURE.  HYDRANTS  AND  FlRE 
PROTECTION.  AND  OTHER  AGENCIES. 
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TABLE  6  (continued) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  8.  URBAN  PER  CAPITA  USE 

CENSUS   POPULATION 

AGENCY   CONTRA  COSTA  COUMTY  WATEK  DISTRICT ,.»Rn     1*51, SOO 

TYPE    COUWTY  WATER  DISTRICT ,97o 2^ •^.000 

,„,    AMTIOCH,  PITTSBtJRO,  MARTINEZ.  ETC.  ""I" accounts  ,n  cty □ 

COUNTY  cotfTRA  COSTA ::^.Tr ^ ::;y':nTy::  °^:^'°.^. ! : : ! ! :  B 

..o.o.o  =  ,c  A..A     SAN  mifCISCO  BAY „ t h e « .JiLContrt^osta^ounty 

OTHER   WATER   SERVICE    AGENCY{S)    WITHIN    THIS 

SOOTH  BAY  PLANNING  SUBAREA  city:___ 


YEAR 

OF 

RECORD 


TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons)- 


3/ 


ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS' 


1,405 


MAR 


iTs^t 


APR 


MAY       JUN 


JUL 


AUG 


SEP 


DEC 


1960 


18, 201 


1,45£ 


ITS^iS 


1.603 


l7^ 


.■66r 


|1,513 


17^22 


uia 


1,694 


1*£13 


1,587 


i,3Qi: 


1,031 


19,781 


1.64C 


.737 


.^2M 


1*201 


1,75£ 


1,fi?fi 


y.5hi 


1,4?; 


1,555 


18, 782 


1.621 


175B2 


173B7 


1.630 


1,556 


1.653 


1,675 


.L.6QC. 


1,52£ 


ir^ifi 


1,613 


1*555. 


1,453 


19.169 


1.56C 


17627 


L.583 


L,505 


I7«93 


U£31 


1,630 


r7577 


.L,65C 


1,675 


TTBg^- 


UZ92 


1,634 


rrrpi 


1,^55: 


1,567 


20,192 


1,656 


r5W 


l,< 


■  17757 


1,741 


17729 


1,721 


iTBos 


1,814 


iTt^*? 


1.45c 


r549 


20,682 


1^64^. 


1.766 


LuSoa 


L.84£ 


UB2I 


1,61  g 


1,636 


21.025 


1.647 


1,525 


21,304 


7t2S^ 


jm. 


|1.731 


3Lfi 


1,876 


1,721 


17555 


1,790 


[7755 
81 


1,821 


t775D 


1,820 


1,92c 


roo5 


1.891 


1,804 


17^  ^-^r 


1,582 


ltI2C 


38(5 


21,971 


1,731 


r7792 


1.793 


2.020 


2,009 


r7925 


hsai 


1,925 


?;t3i 


US2Z 


1,83! 


J7TJ51I 


1.591 


1,712 


i7B95 


23,151 


1,733 


17733 


1,912 


^7751 


g,015 


17705 


2,033 


1.867 


21,789 


1^8451 


L.868 


1.916 


i.qod 


1,922 


1.860 


L,933 


a.743l 


1,570 


YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 

PER 

CONNECTION 

ESTIMATH> 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 4 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY  (gpcd) 

u 

ANNUALLY       | 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

3PcdV 

o.pco?/ 

1960 

151 

311 

331 

341 

340 

352 

333 

382 

361 

356 

338 

286 

220 

3?9 

.368 

61 

159 

333 

347 

353 

354 

354 

383 

346 

356 

341 

314 

300 

316 

341 

.38P 

62 

167 

313 

317 

315 

310 

319 

333 

309 

295 

282 

311 

309 

280 

308 

.34s 

63 

173 

290 

286 

294 

289 

303 

313 

307 

312 

344 

304 

299 

291 

303 

.331 

64 

186 

287 

312 

292 

303 

301 

282 

298 

329 

182 

307 

260 

268 

297 

.332 

65 

196 

271 

282 

291 

294 

298 

294 

304 

298 

310 

288 

274 

270 

290 

.325 

66 

200 

265 

272 

274 

289 

292 

313 

311 

309 

280 

290 

285 

255 

288 

.323 

67 

212 

263 

275 

274 

263 

279 

277 

278 

307 

299 

292 

272 

?4? 

?76 

.^OQ 

68 

218 

256 

273 

265 

271 

299 

307 

310 

285 

280 

271 

244 

253 

276 

.309 

69 

224 

250 

286 

275 

271 

290 

287 

283 

307 

303 

297 

278 

273 

?83 

.317 

70 

233 

255 

266 

2<?8 

256 

264 

244 

270 

265 

266 

2(?7 

2'f9 

i?17 

?5f? 

,287 

AVERAGE 
1966-70 

217 

258 

274 

269 

270 

285 

286 

290 

295 

286 

283 

266 

248 

276 

;309 

J/         gpcd     -  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
2/        afpco   -  ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 

3/  Industrial  Use  excluding  municipal 
4/  in  1,0008 


METERED 


E 


FLAT  RATE    |       j 


COMBINATION 


□ 
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TABLE  6  (continued) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  &  URBAN  PER  CAPITA  USE 

CENSUS   POPULATION 

AGENCY        COMTHl   COSTA  COOlTtT  WTKR  PIBTRTCT ,,Kn         151f?00 

TYPE  COMITI  WATPt  PISCTICT 1970         233,000 

^^  SYSTEM   SERVES: 

MmocH,  rmanm,  munm,  btc. all  accounts  ,n  city □ 

--     -  ALL    ACCOUNTS   IN    CITY    *    outside CD 

COUNTY         OCTMCOSat PARTLY    IN    CITY    ONLY CD 

_„  _»__-_-  _»-  OTHFR       ■•'•  Contra  Cost«  County 

HYDROLOGIC    AREA  "»    rM3KI8CO   BAT OTHER £ 

"  OTHER  WATER   SERVICE    AGENCYISl    WITHIN    THIS 

9Qim  BAT  PLAMim  SmARgA city: 


YEAR 

OF 

RECORD 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons)  - 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS- 

ANNUAL 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

SYSTEM 

CITY 

I960 

8,037 

326 

563 

70l» 

503 

621 

1,034 

1,076 

1,002 

880 

69»» 

355 

279 

112,065 

61 

8,626 

392 

779 

786 

606 

80i» 

1,015 

1,271 

957 

838 

1|87 

V51 

238 

>>3,680 

62 

9,261 

303 

59^ 

777 

959 

887 

957 

998 

1,21V 

832 

613 

i|6l 

666 

V5,'H6 

63 

8,9^ 

6^7 

W9 

510 

667 

870 

l,0li6 

956 

1,129 

886 

531 

l«22 

795 

'•6,777 

64 

9,732 

»»38 

T03 

295 

785 

1,30V 

1,028 

L,302 

1,131 

977 

711* 

568 

1(87 

*9,*9* 

65 

10,975 

953 

611 

681 

532 

1,258 

1,112 

9^ 

1,255 

1,050 

820 

785 

972 

51,553 

66 

lOfkOO 

600 

397 

5W» 

603 

1,096 

1,186 

1,1H5 

l,l|il6 

1,136 

950 

581 

Mk6 

52,51* 

57 

11,12>> 

557 

530 

320 

876 

1,275 

1,379 

L,588 

1,06J» 

1.182 

1,029 

812 

512 

5*,930 

68 

12,733 

61i2 

887 

906 

L.Oll* 

1,211 

1,338 

L,571 

1,529 

1,>)25 

1,017 

5l»7 

61(6 

56,319 

69 

12,635 

792 

701 

657 

889 

1,198 

L,2li8 

1,716 

1,861 

1,609 

926 

53* 

50* 

57,626 

70 

U,298 

786 

772 

978 

1,196 

1,522 

1,55* 

l,7l»9 

1,759 

1,500 

1,168 

*9* 

880 

59,632 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

connection 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION ii 
SERVED^ 

PER  CAPITA  WATER  USE 

ANNUALLY 

MONTHLY  (gpcd) 

u 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

,pcdV 

o.p.o2/ 

1960 

3.60 

151 

69 

133 

150 

111 

132 

227 

229 

213 

19* 

1*8 

78 

59 

1*5 

.162 

61 

3.6* 

159 

80 

175 

160 

128 

163 

213 

258 

19* 

176 

99 

9? 

*8 

1*2 

.159 

62 

3.68 

167 

58 

127 

150 

191 

171 

190 

193 

23* 

166 

118 

9e 

129 

152 

.170 

63 

3.71 

173 

120 

101 

95 

128 

162 

201 

178 

210 

170 

99 

81 

1*8 

1*1 

.158 

64 

3.76 

186 

76 

135 

51 

1*1 

226 

18* 

225 

196 

175 

12* 

loe 

8* 

1*3 

.160 

65 

3.80 

196 

157 

111 

112 

90 

208 

189 

156 

207 

179 

135 

133 

160 

15* 

.172 

66 

3.81 

200 

97 

71 

88 

101 

176 

196 

228 

233 

190 

153 

97 

72 

1*2 

.159 

67 

3.85 

212 

85 

89 

*9 

138 

195 

218 

2*3 

163 

187 

157 

128 

78 

1** 

.161 

68 

3.87 

218 

95 

1*5 

13* 

155 

179 

205 

233 

226 

218 

151 

8* 

96 

160 

.179 

«9 

3.89 

22* 

11* 

112 

95 

132 

173 

186 

2*7 

268 

2*0 

133 

80 

73 

155 

.17* 

70 

3.91 

233 

100 

118 

135 

171 

210 

222 

2*1 

2*3 

215 

161 

71 

121 

168 

.188 

AVERAGE 
1966-70 

3.87 

217 

98 

107 

100 

139 

187 

206 

238 

227 

210 

151 

92 

88 

15* 

.172 

\y        ipcd    -  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 

2/       olpco   -  ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 

3/  Urban  use  excluding  industries 
V  in  1,000b 


METERED        [^ 

FLAT  RATE 

□ 

COMB 

NAT 

10 

" 

□ 

EXCLUDES  SER\. 

ICES 

FOR: 

ACRIC 

ULT 

URE 

HYDRANTS 

AN 

0 

FIRE 

PROTECTION.  AND  OTHER 

AGENC 

ES. 
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TABLE  6  (continuad) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  &  URBAN  PER  CAPITA  USE 

EAST  BAY  MUNICIPAL  DTILITy  DISTRICT       census  population 

4GENCY 1960 i.O^  ,tSJU 

TYPE MONICIPAL  UTILITY  DISTRICT ,970 ^Mi^fnn 

SYSTEM   SERVES: 
riTY  ALL    ACCOUSlTS   IN    CITY Q] 

COUNTY  CONTRA  COSTA  all  accounts  in  city  .  outside □ 

^""•^         PARTLY    IN    CITY   ONLY rj 

„,^^„    Contra  Costa  County 

HYDROLOGic  AREA  Sbb  FRANCISCO  BAY °^"" 

OTHER   WATER    SERVICE    AGENCYIS)    WITHIN    THIS 

SOUTH  BAY  PLANNING  SUBAREA c,^^: 


YEAR 

OF 

RECORD 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallonsf 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

ANNUAL 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

SYSTEM 

CITY 

1960 

lit,i»58 

61 

14,868 

62 

15,563 

63 

15,308 

64 

16,137 

65 

17.977 

66 

18,980 

67 

19,951 

68 

21,674 

69 

20,115 

70 

22,314 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 

PER 

CONNECTION 

ESTIMATED 
AVERAGE 

popula- 
tion!, 

SERVElT 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY  (gpcd)   l^ 

ANNUALLY        | 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

,pcdV 

O.PCO?/ 

1960 

164.2 

241 

.270 

61 

166.8 

244 

.273 

62 

169.3 

251 

.281 

63 

171.6 

244 

.273 

64 

173.9 

254 

.284 

65 

176.1 

279 

.312 

66 

178.2 

292 

.327 

67 

180.4 

302 

.338 

68 

182.5 

325 

.364 

69 

184.6 

298 

.334 

70 

186.6 

328 

.367 

AVERAGE 
1966-70 

182.5 

309 

.346 

_1/         gpcd     -  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
2/        afpca   -  ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUAL 

3/  Including  refineries 
4/  in  1,000s 


METERED        ^ 


FLAT  RATE    j       j 


COMBINATION 
HYDRANTS  AND 


□ 
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TABLE  6  (continuad) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  &  URBAN  PER  CAPITA  USE 

CENSUS   POPULATION 

AGENCY        «*gr  BAT  iinrrciPAL  pmirr  PisntrcT i96o_igUS5? 

TYPE  MCTICIPAL  UmiTr  DISTRICT 1970     ^^»^<» 

SYSTEM  SERVES: 

CITY MCHWOIB).  EL  CEBKITO.  SAM  IMLO.  HBHCIUJ8.  KOIBO  all  accounts  in  city Q] 

■      ,„,-—,  ALL    ACCOUNTS    IN    CITY    t   OUTSIDE C] 

COUNTY       COWBA  COSftk  — 1 

""  PARTLY    IN    CITY    ONLY LJ 

„^^„      W«.t    Coatr«  Ce.f  CO. 

HYOROLOGIC   AREA  SAM  TRAWCIKX)   BAT 

—  °™  JMinnABW  ant other  water  service  agencyis)  within  this 

aWHH  BAT  PLMnmW  aOBAMJA city: 


YEAR 

OF 

RECORD 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallonsf 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS' 

ANNUAL 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

SYSTEM 

CITY 

1960 

8,583 

61 

8,963 

62 

9,600 

63 

9,l'i8 

64 

9,763 

65 

U,10l» 

66 

U,178 

57 

10,998 

68 

12,220 

69 

U,l80 

70 

12,795 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 

PER 

CONNECTION 

ESTIMATH) 
AVERAGE 
POPULA- 
TION^ 
SERVED- 

PER  CAPITA  WATER  USE 

1 

MONTHLY  (jpcd)   V 

ANNUALLY       1 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

SpcdV 

o.pc.2/ 

1960 

l£k.2 

IV3 

.160 

61 

166.8 

\¥t 

.164 

62 

169.3 

15? 

.17V 

63 

171.6 

Iit6 

.l6k 

64 

173.9 

15% 

.173 

65 

176.1 

172 

.193 

66 

17S.2 

172 

.193 

67 

X80.li 

167 

.180 

68 

182.5 

183 

.205 

69 

181».6 

165 

.185 

70 

186.6 

187 

.20q 

AVERAGE 
1966-70 

182.5 

175 

.194 

1/         gpc4     -  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
2/        ofpco   -   ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 

3/  Ortan  aa«  exelnllac  oil  refineries 
y  IB  1,000a 


METERED        l2 

FLAT  RATE 

□ 

COMBI 

NAT 

10 

-^ 

C] 

EXCLUDES  SERV 
PROTECTION,   AK 

CES  FOR: 
D  OTHER 

AGRICULTL 
AGENCIES. 

RE 

HYDRA^ 

TS 

D 

FIRE 
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TABLE  6  (continued) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  8.  URBAN  PER  CAPITA  USE 


BA8T  BAT  ICBICIHU.  UTILITr  PISggCT 

wmiciBM.  nmiTr  district 

tmjwT  cum,  iktkrrm,  aiamo.  etc. 


COHTM  COSIA 


-•DROLOGic  AREA     SAN  PRANCISCO  BAY  SOOTH  BAY 
SOUTH  BAY  PLANNINQ  SOBAREA 


CENSUS   POPULATION 

,afio      73.200 

,3^0    12»,500 

SYSTEM   SERVES: 

ALL    ACCOUNTS   IN   CITY Q] 

ALL    ACCOUNTS   IN    CITY    +   OUTSIDE SJ 

PARTLY    IN    CITY    ONLY Q] 

cTuro     WB  Coatr*  Corta  Oaantr 

OTHER   WATER   SERVICE    AGENCY(S)    WITHIN    THIS 


YEAR 

OF 

RECORD 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

ANNUAL 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

SYSTEM 

CITY 

1960 

kM7 

61 

k,OTr 

62 

i,k60 

63 

S,!!* 

64 

5,910 

65 

6,83T 

66 

7,809 

67 

7,603 

68 

9,193 

69 

8,9i^ 

70 

10,705 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 

PER 

CONNECTION 

ESTIMATE) 
AVERAGE 
POPULA- 
TION • 
SERVECS 

PER  CAPITA  WATER  USE 

1 

MONTHLY  (9pcJ)   L^ 

ANNUALLY       | 

1 
JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

,pcdi/ 

O.P.,?/ 

1960 

73.2 

165 

.185 

61 

78.3 

171 

.192 

62 

83.V 

179 

.200 

63 

88.6 

159 

.178 

64 

93.8 

172 

.193 

65 

99.0 

189 

.212 

66 

IOU.2 

20? 

.230 

67 

109,'» 

190 

.213 

68 

llk.6 

219. 

.21*5 

69 

U9.7 

20? 

.230 

70 

12V.5 

2^ 

.26i» 

AVERAGE 
1966-70 

XLk.5 

2U 

•236 

1/         9pcd 
2/        ofpcG 

3/  m  1, 


-  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 

-  ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 

lOOOs 


METERED        5]                    FLAT  RATE    fU 

COMBINATION        □ 

EXCLUDES  SERVICES  FOR;     AGRICULTURE 

HYDRANTS  AND   FIRE 

PROTECTION,    AND  OTHER   AGENCIES. 
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TABLE  6  (continuad) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  &  URBAN  PER  CAPITA  USE 

CITY    CENSUS  POPULATION 

AGENCY  PITTSBUHG,  CITY  Of i^^n         19.06 

TYPE  MUmCIPAL  WATKB  DBPABTMEin' ,970         20,651 

PTTT<minir  system  serves: 

CITY ALL    ACCOUNTS   IN    CITY | J 

roWTHA    rOSTA  ALL    ACCOUNTS   IN    CITY    f    OUTSIDE C? 

co^-^TY COWRA  COSTA partly  in  city  only CD 

HYDROLOGic  AREA        DELTA -CEHTBAL  SIERRA other 

OTHER   WATER   SERVICE    AGENCYISI    WITHIN    THIS 

WESTHtH  gPLAMDS  PLAMrDW  8DBARB* city: 


YEAR 

OF 

RECORD 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS- 

ANNUAL 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

SYSTEM 

CITY 

1960 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

1,095 

59.1 

49.5 

65.2 

89.6 

107.0 

122.6 

L31.6 

133.9 

108.7 

99.7 

69.6 

58.9 

5.433 

67 

1,037 

62.6 

52.1 

63.1 

58.7 

99.3 

99.9 

L32.5 

135.7 

110.9 

87.7 

67.3 

67.6 

5.5^7 

68 

1,141 

64.5 

56.3 

65.8 

91.8 

116.2 

131.8 

L40.6 

127.8 

114.4 

95.1 

70.9 

65.7 

6.124 

69 

l,23>* 

61.2 

54.1 

61.8 

74.1 

122.0 

117.3 

L46.6 

151.0 

154.6 

120.1 

96.0 

75.2 

6.228 

70 

1,304 

67.1 

57.2 

79.2 

L04.1 

134.4 

L40.0 

169.2 

157.1 

140.3 

110.2 

74.3 

71.1 

6.373 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

estjmated 

AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (gpcd)    ^' 

ANNUALLY   | 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

,pcji 

a(pc,2' 

1960 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

3.66 

19,860 

96 

88 

106 

149 

174 

203 

215 

218 

182 

163 

116 

96 

151 

.169 

67 

3.62 

20,057 

101 

92 

101 

97 

160 

166 

214 

219 

184 

l4l 

111 

109 

142 

.159 

68 

3.31 

20,254 

102 

99 

105 

151 

184 

217 

224 

203 

188 

151 

117 

104 

165 

.185 

69 

3.28 

20,451 

97 

94 

98 

121 

191 

192 

222 

238 

252 

190 

156 

119 

163 

.183 

70 

3.24 

20,651 

104 

99 

123 

167 

209 

225 

263 

245 

225 

218 

119 

111 

17f 

.197 

AVERAGE 
1966.70 

3.42 

20,255 

100 

94 

107 

137 

184 

201 

228 

225 

206 

173 

124 

108 

159 

,17'5 

1/         gpcd     -  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
2/        olpco   -  ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


METERED        [X]                    FLAT  RATE    □ 

COMBI 

NATION        □ 

EXCLUDES  SERVICES  FOR:     AGRICULTURE 

HYDRA 

•JTS  AND   FIRE 

PROTECTION,    AND  OTHER   AGENCIES. 
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TABLE  6  (continu0d) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  &  URBAN  PER  CAPITA  USE 

CITY    CENSUS   POPULATION 

AGENCY CRBBCHTT  CITr.  CITT  OF i960 9,95ft 

TYPE MOHICIPAL  WATER  DEPAMIIBrr 1970 Z,586 

SYSTEM   SERVES: 

CITY CRESCare  Cirr all  accounts  in  city □ 

ALL    ACCOUNTS   IN    CITY    +   OUTSIDE [xl 

COUNTY PH.    WDREE ___ PARTLY    IN    CITY    ONLY □ 

OTHER 

HYDROLOGIC    AREA         BDRIH    OOASTAI. 

" "* OTHER   WATER   SERVICE    AGENCYIS)    WITHIN    THIS 

ifuMA-m  KPnm  TT-Anrnw  5aTB*RgA city: 


YEAR 

OF 

RECORD 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

ANNUAL 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

SYSTEM 

CITY 

1960 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

252 

26 

20 

IT 

20 

23 

Sk 

23 

21^ 

22 

17 

13 

23 

1,652 

57 

zkz 

16 

17 

16 

15 

17 

23 

29 

31 

27 

20 

16 

15 

1.656 

68 

255 

16 

15 

17 

21 

22 

25 

32 

27 

21 

20 

18 

21 

1.631 

69 

28T 

19 

18 

20 

19 

22 

25 

37 

37 

29 

23 

20 

18 

1.669 

70 

250 

22 

16 

15 

18 

20 

22 

28 

27 

Zk 

a 

18 

19 

1,6?3 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 

PER 

CONNECTION 

ESTIMATE) 
AVERAGE 

POPULA- 
TION 

SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

monthly  (gpcd)    I-' 

ANNUALLY        1 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

gpcd^ 

o(xo2/ 

1960 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

3.20 

5,286 

156 

135 

100 

126 

IM 

11^ 

IU2 

IW 

139 

106 

82 

139 

131 

.1^7 

67 

3.20 

5,299 

100 

112 

95 

95 

105 

iMf 

179 

188 

167 

124 

102 

91 

125 

.11*0 

68 

3.20 

5,a9 

100 

101 

107 

131 

137 

162 

200 

167 

130 

122 

Ilk 

127 

133 

.1U9 

69 

7.20 

5.3IH 

U4 

U8 

119 

U7 

135 

158 

222 

221 

180 

139 

128 

uo 

IV7 

.165 

70 

3.20 

5,>H8 

129 

108 

90 

112 

121 

13^ 

166 

160 

146 

125 

U2 

U5 

126 

.iin 

AVERAGE 
1966-70 

3.20 

5,313 

120 

U5 

102 

116 

128 

1U9 

182 

177 

152 

123 

108 

116 

132 

.IW 

1/        9P<:d 
2/       ofpco 


GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
■  ACRE-FEET  PER  PAPITA  ANNUALLY 


alETERED        □ 


FLAT  RATE    |       | 


COMBINATION 


m 


MTS  AND  FIRE 


.42. 


TABLE  6  (continued) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  &  URBAN  PER  CAPITA  USE 


AGENCY  BL  POKABO  CTRIOATIOK  DI8TKCT 

TYPE  nniGATICW  DISTRICT 


FUCEmmiE,  EL  TXfKKDO  HILLS,  CAMEROI  BUS, 
OUHUIIB  BlWJRKi,  CUUK,  KJUXUCK  FUEB,  IK. 


i-DROLOGIC   AREA 


SACRAMKMTO  BASIM  SOOTHWKST 
PLAmmiO   SBBAREA 


CENSUS  POPULATION 

1960 

'970 22*122 

SYSTEM   SERVES: 

ALL    ACCOUNTS   IN   CITY {^"^ 

ALL    ACCOUNTS   IN    CITY    t    OUTSIDE CD 

PARTLY    IN    CITY    ONLY Q] 

OTMP^        Weatem  a.  portdo  Conn^ 

OTHER  WATER   SERVICE    AGENCYISI    WITHIN    THIS 
CITY: 


YEAR 

OF 

RECORD 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

ANNUAL 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

SYSTEM 

CITY 

I960 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

57 

1.864 

5,938 

68 

1,807 

5,960 

69 

1.3M 

6,102 

70 

1,905 

6,320 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 

PER 

CONNECTION 

ESTIMATE 
AVERAGE 

POPULA- 
TION 

SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

1 

MONTHLY  (,pcd)   L^ 

ANNUALLY        | 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

gpc.V 

,.p..?/ 

1960 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

3.5 

20,76s 

2k6 

.275 

68 

3.5 

20,895 

237 

.265 

69 

3.5 

21,35J 

173 

.194 

70 

3.5 

22,125 

236 

.261* 

AVERAGE 
1966-70 

3.5 

21,28: 

223 

.250 

J/         gped     -  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
2/        ofpco   -  ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


METERED        [x] 


FLAT  RATE    □ 


COMBINATION        Q]] 
HYDRANTS  AND  FIRE 


-43- 


TABLE  6  (continued) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  &  URBAN  PER  CAPITA  USE 


AGENCY 

CLOVIS,  COT  OF 

TYPE 

MUNICIPAL  WATER  DEPARBIHIT 

CL0VI8 

COUNTY 

FRESNO 

HYDROLOGIC 

AREA       TDLARE  BASIN 

,KIWJS-KAVBAH-TULB  RIYEB     . 

CITY    CENSUS   POPULATIOI 

I9S0 

1970 

SYSTEM   SERVES; 

ALL  ACCOUNTS  IN  C  I  T  1 
ALL  ACCOUNTS  IN  CIT-. 
PARTLY    IN    CITY  ONLY. 


?.?»6 


13,856 


OTHER 
CITY: 


\TER   SERVICE    AGENCY(S) 


PLAWmiO  SUBAREA 

YEAR 

OF 

RECORD 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (milli 

on  gollo 

ns) 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS- 

ANNUAL 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

SYSTEM 

CITY 

1960 

61 

62 

63 

64 

65 

781 

26 

30 

37 

w* 

98 

9U 

128 

123. 

75 

63 

36 

29 

2.988 

66 

960 

32 

29 

59 

85 

112 

122 

142 

1K2 

93 

72 

39 

33 

3.11*7 

67 

916 

31* 

33 

ks 

33 

93 

120 

158 

11*7 

102 

72 

47 

35 

3.275 

68 

991 

36 

33 

U7 

80 

112 

U5 

160 

127 

109 

63 

37 

1*2 

3.1*81* 

69 

1.03lf 

35 

32 

k2 

65 

127 

13V 

163 

155 

122 

70 

hi 

1*2 

3.633 

70 

1,1W 

In 

39 

* 

89 

;37 

11*5 

172 

159 

122 

85 

55 

Uk 

3.850 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNECTIOh 

ESTIMATH) 
AVERAGE 

POPULA- 
TION 

SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY  (9pcd)   h' 

ANNUALLY       1 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

,pcdV 

p.p.,  2/ 

1960 

61 

62 

63 

64 

65 

3.51 

10,500 

80 

102 

111* 

lUO 

301 

298 

393 

372 

238 

191* 

111* 

89 

201* 

.228 

66 

3.53 

11,100 

93 

93 

171 

255 

326 

366 

1*13 

M3 

279 

209 

117 

96 

237 

.265 

67 

3.55 

u,6oo 

95 

102 

117 

95 

259 

3'»5 

1*39 

1*09 

293 

200 

135 

97 

216 

.21*2 

68 

3.57 

12,1*00 

94 

92 

122 

a5 

291 

390 

1*16 

330 

293 

161* 

99 

109 

218 

.21.1* 

69 

3.59 

13,000 

87 

88 

101* 

167 

315 

31*1* 

1(01* 

385 

313 

171* 

121 

lOl* 

218 

.21*1* 

70 

3.61 

13.900 

95 

100 

139 

21^ 

318 

31.8 

399 

369 

293 

197 

132 

102 

226 

.253 

AVERAGE 
1966-70 

3.57 

12,1*00 

93 

95 

131 

189 

302 

359 

1*1U 

381 

291* 

189 

121 

102 

223 

.250 

y         jpeJ     -  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
2/        ofpco   -  ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


METERED        ^J 


FLAT  RATE    □ 


COMBINATION        |       | 


.44. 


TABLE  6  (continued) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  &  URBAN  PER  CAPITA  USE 


AGENCY 

TYPE 

riTY 

FRESK) 

COUNTY 

FRBSHO 

HYDROLOG 

c  AREA     TOLARE  BASnr 

KHroS-KAWEAH-TOLE  RIVEHS 

CITY    CENSUS   POPULATION 

133.929 


1970  165.795 


SYSTEM   SERVES: 

ALL  ACCOUNTS  IN  CIT-i 
ALL  ACCOUNTS  IN  ClT-i 
PARTLY  IN  CITY  ONLY 
OTHER 


OTHER   WATER    SERVICE    AGENCYISI 


PLMnmn  subarea 

YEAR 

OF 

RECORD 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS- 

ANNUAL 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

SYSTEM 

CITY 

1960 

19.510 

618 

580 

1.05^ 

1-.M7 

2,068 

3,018 

3,153 

2,798 

2,098 

l,4o4 

659 

624 

46.279 

61 

19,699 

6M* 

677 

993 

l.,530 

1,791 

2,702 

3,219 

2,868 

2,017 

1,545 

924 

789 

47.538 

62 

19,320 

576 

5W 

818 

L,633 

1,988 

2,692 

3,158 

2,852 

2,171 

1,257 

898 

729 

48.^7 

63 

17,61.8 

713 

6h6 

800 

813 

l,68r 

2,1*75 

3,066 

2,852 

2,101 

1,249 

608 

638 

49.613 

64 

20.633 

635 

827 

915 

L,Wl 

2,023 

2,617 

?,290 

3,937 

1,985 

1,618 

699 

626 

53.138 

65 

19  M^ 

571 

719 

979 

L.216 

2f3'59 

2.515 

1,11A 

2,983 

2.014 

1,496 

834 

584 

54.188 

66 

21,lW 

677 

61? 

1,266 

L,878 

2,lf26 

2,85? 

?,103 

3,220 

2,088 

1,568 

80? 

643 

55.539 

57 

19.566 

eh6 

686 

903 

667 

2.082 

2,?63 

1,419 

%2T6 

2,267 

L.527 

868 

662 

56.307 

68 

19.870 

636 

•M 

825 

1,658 

2,270 

2,992 

5,285 

2.783 

2.230 

1-,21? 

699 

711 

57.373 

69 

20,493 

657 

596 

802 

L,277 

2,k5k 

2,604 

3,359 

3,162 

2,433 

1,480 

914 

755 

57,923 

70 

22,175 

m 

751 

1,067 

1,581 

2,635 

2,867 

3,462 

3,206 

2,417 

L,620 

993 

802 

58,492 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNECTICH 

ESTIMATED 
AVERAGE 

POPULA- 
TION 

SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

ANNU 

ALLY 

MONTHLY  (spcd) 

u 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

gpcJ-!'' 

o.pco?/ 

1960 

3.23 

149,600 

133 

134 

227 

320 

446 

672 

680 

603 

467 

303 

147 

l^S 

356 

.399 

61 

3.a 

152,700 

136 

158 

210 

334 

378 

590 

680 

606 

440 

326 

202 

167 

353 

.395 

62 

3  0.9 

155,500 

119 

126 

170 

350 

412 

577 

655 

592 

465 

261 

193 

151 

34o 

.381 

63 

3.18 

157,500 

146 

146 

164 

172 

346 

524 

628 

584 

445 

256 

129 

131 

307 

.344 

64 

3.16 

167,70c 

122 

170 

176 

290 

389 

520 

633 

757 

395 

3U 

139 

120 

336 

.376 

65 

3.1U 

170,000 

108 

151 

186 

238 

448 

493 

597 

566 

395 

284 

164 

Ul 

313 

.351 

66 

302 

173,200 

126 

126 

236 

361 

452 

549 

578 

600 

402 

292 

155 

120 

335 

.375 

67 

3.10 

174,500 

119 

l4o 

167 

127 

385 

490 

632 

606 

433 

282 

166 

122 

307 

.344 

68 

3.08 

176,700 

116 

107 

151 

313 

414 

564 

600 

508 

421 

225 

132 

130 

307 

.344 

69 

3.06 

177,200 

120 

120 

146 

240 

447 

490 

6U 

576 

458 

269 

172 

137 

317 

.355 

70 

3.04 

177,800 

140 

151 

194 

2?6 

478 

??7 

628 

?82 

'*?? 

294 

186 

146 

^42 

•183 

AVERAGE 
1966-70 

3.08 

175,900 

124 

129 

179 

267 

435 

526 

610 

574 

433 

272 

162 

131 

322 

.360 

J/         gpcd     -  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
2/       olpca    -  ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


METERED        Q 


FLAT  RATE    Lj 


COMBINATION        rX] 
HYDRANTS   AND  FIRE 


.45- 


TABLE  6  (continued) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  i  URBAN  PER  CAPITA  USE 


AGENCY 

CAUronilA  WATER  SERVICE  COMPABT 

TYPE 

COMMERCIAL  WATER  OOMPARY 

SEIMA 

COUNTY 

TSESSO 

HYDROLOGIC    AREA             1ULARE    BASIN 

KUroS-KAWEAH-TDLE  RIVERS 

CITY    CENSUS   POPULATION 

'"0 uta 

SYSTEM   SERVES: 

ALL    ACCOUNTS   IN    CITY Q] 

ALL    ACCOUNTS   IN    CITY    t   OUTSIDE 511 

PARTLY    IN    CITYONLY Q] 

OTHER r 


OTHER   WATER   SERVICE    AGENCY(S) 
CITY: 


HIS 


PUnnXO  SOBAKB 

YEAR 

OF 

RECORD 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (miili 

on  go  No 

n«) 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS' 

ANNUAL 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

SYSTEM 

CITY 

1960 

61 

62 

990 

36 

36 

U7 

90 

103 

132 

1^9 

142 

105 

64 

47 

39 

2,417 

63 

927 

W^ 

33 

50 

l»3 

96 

125 

153 

144 

106 

63 

36 

34 

2.443 

64 

1,032 

35 

U9 

^ 

80 

109 

137 

164 

150 

101 

82 

37 

34 

2.496 

65 

1,013 

33 

39 

61 

68 

122 

131 

156 

148 

101 

77 

43 

34 

2.523 

66 

1,086 

36 

35 

72 

103 

125 

143 

153 

160 

107 

78 

42 

32 

2,538 

67 

1,013 

3l^ 

36 

"^9 

33 

108 

131 

171 

167 

116 

83 

48 

37 

2,554 

68 

1,053 

35 

34 

53 

89 

120 

150 

169 

144 

119 

64 

38 

38 

2,571 

69 

1,063 

3U 

30 

"»3 

72 

130 

133 

170 

166 

123 

74 

U8 

40 

2,576 

70 

1,U8 

37 

36 

59 

88 

132 

1U3 

177 

163 

120 

80 

47 

36 

2,591 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (gpcd)   V 

ANNUALLY   | 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

SPcjI/ 

o.p.o2/ 

1960 

61 

62 

3.23 

7,800 

148 

165 

194 

385 

426 

564 

616 

587 

448 

265 

167 

161 

?47 

.389 

63 

3.23 

7,900 

180 

149 

204 

181 

392 

527 

625 

588 

447 

257 

152 

139 

M? 

.3fil 

64 

3.24 

8,100 

139 

209 

215 

329 

434 

564 

653 

597 

4l6 

327 

152 

135 

348 

.390 

65 

3.25 

8,200 

130 

170 

240 

276 

480 

532 

6l4 

582 

411 

303 

175 

153 

340 

.381 

66 

3.26 

8,300 

140 

151 

280 

4l4 

486 

574 

595 

622 

430 

303 

169 

124 

359 

.402 

67 

3.26 

8,300 

131 

153 

188 

131 

415 

520 

657 

641 

460 

319 

190 

142 

330 

.370 

68 

3.27 

8,400 

134 

140 

204 

353 

461 

595 

637 

553 

4t2 

246 

151 

146 

342 

.383 

69 

3.28 

8,400 

131 

128 

165 

286 

499 

528 

653 

637 

488 

284 

190 

154 

347 

.389 

70 

3.28 

8,500 

140 

151 

221^ 

345 

501 

561 

672 

a9 

471 

304 

184 

137 

360 

.403 

AVERAGE 
I966.7D 

3.27 

8,400 

135 

145 

212 

306 

^72 

556 

643 

6l4 

464 

291 

177 

l4l 

348 

.389 

J/         jpcd     -  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
2/        ofpcci   -   ACRE-FEET  PERCAPITA  ANNUALLY 


METERED        Q 


FLAT  RATE    |       | 


COMBINATI 
HYDRANTS . 


MD   FIRE 


.46- 


TABLE  6  (continuad) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  &  URBAN  PER  CAPITA  USE 


AGENCY cALirorariA  water  sERyice  ocugAWY 

TYPE OOltCRCIAI.  WATER  COfPAWl 


HAMIMDI     CITT 


HYOROLOGic  AREA  aACRAMBTIO  BASHT 


■JHTHWEST  YAT.T.gT  w.i»»T»i  gmuwa 


CITY    CENSUS   POPULATION 

1960 

1970  896 

SYSTEM  SERVES: 

ALL    ACCOUNTSINCITY Q 

ALL    ACCOUNTS   IN    CITY    *    OUTSIDE C] 

PARTLY    IN    CITY   ONLY [[J 

OTHER 

OTHER   WATER   SERVICE    AGENCY(S)    WITHIN    THIS 
CITY: 


YEAR 

OF 

RECORD 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS- 

ANNUAL 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

SYSTEM 

CITY 

1960 

61 

62 

n 

3 

2 

3 

6 

8 

11 

12 

u 

8 

k 

3 

3 

2^5 

63 

69 

3 

2 

3 

2 

6 

11 

1? 

11 

8 

k 

3 

3 

250 

64 

86 

3 

3 

K 

8 

9 

11 

1? 

13 

9 

7 

2 

2 

255 

65 

82 

3 

2 

k 

k 

u 

12 

Ik 

u 

9 

7 

3 

2 

261 

66 

6k 

2 

2 

2 

3 

u 

Ik 

Ik 

13 

10 

8 

3 

2 

269 

57 

79 

2 

2 

3 

3 

8 

11 

15 

!«► 

10 

6 

3 

2 

269 

68 

88 

3 

2 

3 

8 

10 

14 

16 

U 

10 

5 

3 

3 

280 

69 

93 

3 

2 

3 

5 

12 

13 

16 

15 

11 

6 

k 

3 

283 

70 

?T 

3 

2 

k 

8 

12 

13 

16 

15 

11 

7 

3 

3 

289 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 

PER 

CONNECTION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

ANNUALLY 

MONTHLY  (jpcd) 

u 

;an 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

,pc.V 

o,pco2/ 

1960 

61 

62 

758 

10J» 

123 

135 

39^ 

396 

517 

542 

489 

372 

184 

i"*5 

131 

294 

.329 

63 

775 

130 

121 

139 

116 

269 

524 

565 

496 

371 

181 

128 

117 

265 

.297 

64 

792 

116 

159 

199 

^>^ 

l»03 

"►75 

619 

557 

383 

291 

107 

106 

316 

•355 

65 

809 

99 

105 

nk 

151 

V30 

493 

569 

432 

350 

283 

U6 

92 

276 

.309 

66 

a^k 

87 

80 

87 

107 

Ul6 

5^ 

528 

524 

386 

295 

133 

94 

275 

.308 

67 

a^k 

92 

93 

108 

uo 

304 

420 

571 

548 

398 

238 

135 

97 

261 

.292 

6B 

868 

98 

95 

112 

288 

377 

534 

588 

402 

404 

192 

U4 

102 

276 

.310 

69 

877 

95 

95 

110 

191 

U54 

•^77 

598 

555 

429 

210 

163 

92 

290 

.325 

70 

896 

89 

88 

132 

305 

432 

468 

?89 

542 

418 

252 

12'? 

106 

297 

.333 

AVERAGE 
1966-70 

862 

98 

90 

uo 

200 

397 

488 

575 

^^ 

407 

237 

1?4 

?8 

280 

.314 

J/        gpcd    -  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
2/        olpco  -  ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


METERED        □                    FLAT  RATE    □ 

COMBI 

NATION        [X] 

EXCLUDES  SERVICES  FOR:     AGRICULTURE 

HYDRA 

MTS   AND  FIRE 

PROTECTION,   AND  OTHER  AGENCIES. 

.47. 


TABLE  6  (continued) 

WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  &  URBAN  PER  CAPITA  USE 

CITY    CENSUS   POPULATION 

■XGENCY  cALiromriA  WATm  service  cottPAWi tsso k,l39 

TYPE CCTMERCIAI,  WATER  COMPAWY 1970 l»f08S 

SYSTEM   SERVES: 

CITY WmOWB ALL    ACCOUKITS   IN    CITY Q] 

ALL    ACCOUNTS   IN    CITY    +   OUTSIDE SH 

=  °^'^'^'' ^^ PARTLY    IN    CITY   ONLY □ 

HYDROLOGIC    AREA  3ACRAMEIITO    BASg °''"^" 

"■"  OTHER   WATER   SERVICE    AGENCYIS)    WITHIN    THIS 

riarratr.  mg-rw-WEST    PLAMllKt  jaWAREA city: 


YEAR 

OF 

RECORD 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

ANNUAL 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

SYSTEM 

CITY 

1960 

kok 

^k 

1^ 

17 

?6 

16 

67 

68 

60 

¥t 

2<} 

16 

H 

1,SS2 

61 

too 

lU 

12 

Ik 

20 

36 

TO 

71 

58 

"H 

^0 

20 

16 

1,573 

62 

381 

16 

13 

15 

29 

38 

55 

67 

57 

U2 

21 

15 

13 

1,577 

63 

382 

Ik 

12 

15 

ll* 

31 

56 

66 

63 

51 

Sk 

18 

18 

1,577 

64 

k60 

18 

23 

23 

37 

ka 

58 

78 

65 

kk 

36 

15 

15 

1,623 

65 

1*25 

15 

Ik 

25 

20 

k8 

56 

68 

61 

^? 

39 

18 

16 

1.662 

66 

U80 

16 

Ik 

20 

in 

5k 

69 

70 

72 

52 

36 

19 

17 

1,699 

57 

k6s 

16 

\k 

17 

16 

k6 

57 

81 

81 

59 

36 

22 

17 

1,700 

68 

k67 

17 

16 

25 

1*3 

60 

67 

76 

?^ 

52 

27 

15 

15 

1,700 

69 

k75 

1? 

Ik 

IT 

29 

58 

59 

81 

7? 

?8 

30 

20 

19 

1,681 

70 

502 

1? 

16 

23 

3? 

57 

63 

82 

73 

^ 

3? 

20 

1? 

l,6?9 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 

PER 

CONNECTION 

estimate 

AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

1 

MONTHLY  (gpcd)  L^ 

ANNUALLY        \ 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

may 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

gpcd^ 

ofpco?/ 

1960 

2.88 

kMl 

104 

101 

124 

191 

260 

496 

494 

429 

327 

ao 

la 

102 

247 

.277 

61 

2.85 

l».lt83 

98 

98 

104 

215 

260 

442 

■AO 

415 

301 

a9 

;47 

U6 

245 

,274 

62 

2.8U 

k.kSk 

113 

102 

105 

a5 

272 

410 

483 

412 

317 

152 

no 

95 

233 

.261 

63 

2.86 

^.510 

102 

95 

108 

103 

as 

411 

^3 

448 

375 

175 

132 

130 

232 

.260 

64 

2.80 

4.551 

129 

170 

166 

273 

339 

426 

552 

462 

323 

257 

109 

104 

276 

.310 

65 

2.7"* 

4.555 

109 

110 

175 

144 

3^3 

408 

480 

429 

330 

277 

131 

U7 

256 

.287 

66 

2.70 

4,584 

114 

109 

174 

295 

383 

502 

490 

509 

374 

2?4 

137 

122 

287 

.3a 

67 

2.72 

4.625 

lU 

112 

119 

U5 

324 

410 

565 

566 

423 

249 

157 

119 

274 

.307 

68 

2.75 

4,682 

114 

122 

174 

307 

415 

475 

520 

372 

370 

186 

107 

106 

273 

.307 

69 

2.77 

4.657 

103 

UO 

117 

208 

402 

422 

558 

5a 

4l8 

208 

143 

130 

280 

.314 

70 

2.7U 

4.661 

131 

122 

161 

280 

395 

449 

563 

599 

490 

241 

IM 

131 

295 

.330 

AVERAGE 
1946-70 

2.7'* 

4,642 

115 

u? 

149 

241 

384 

452 

?39 

495 

397 

228 

137 

122 

282 

.316 

1/         gpcd     -  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
2/        ofpco   -  ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


□ 


FLAT  RATE    □ 


COMBINATION        [X]  I 


DRANTS  AND  FIRE 


.48- 


TABLE  6  (continued) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  &  URBAN  PER  CAPITA  USE 

CITY    CENSUS  POPULATION 

OGENCY  AHCAT*.  cm  or i»fio         5.2^5 

T^pE manciPAL  VMTHt  CBPAnniBrr -970 8,985 

SYSTEM  SERVES; 

CITY AHCAtt ALL    ACCOUNTS   IN   CITY (XI 

ALL    ACCOUNTS   IN    CITY    +   OUTSIDE [Xl 

^O^'^-^-^ SOfEDUn PARTLY    m   CITY   ONLY CD 

^YDROLOGlC  AREA       BOIHH  C0A8m 

OTHER   WATER    SERVICE    AGENCYIS)    WITHIN    THIS 

COAgCAL  PLAOnO  SaUrOA CITY: 


YEAR 

OF 
RECORD 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS' 

ANNUAL 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

SYSTEM 

CITY 

1960 

61 

62 

63 

64 

343 

26 

26 

26 

29 

11 

29 

V 

29 

V. 

V- 

27 

28 

2pl5U 

65 

353 

27 

S3 

29 

26 

33 

31 

37 

35 

31 

29 

26 

26 

2.281 

66 

37k 

27 

23 

27 

27 

38 

39 

38 

37 

33 

30 

28 

27 

2.397 

57 

393 

28 

25 

27 

31 

35 

35 

k3 

kz 

3k 

3k 

30 

29 

2.391* 

68 

ksi 

33 

31 

30 

37 

39 

in 

k3 

36 

35 

36 

33 

31 

2.67U 

69 

450 

3k 

31 

3k 

3k 

38 

3lf 

k7 

U6 

kz 

ko 

36 

3k 

2.722 

70 

UT6 

37 

?2 

3? 

37 

liO 

k3 

k? 

50 

kz 

in 

36 

3k 

2.702 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNECTION 

ESTIMATE) 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY  (gpcd)   I 

ANNUALLY        | 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

,pcdV 

o.p.o2/ 

1960 

61 

62 

63 

64 

3.78 

8.146 

104 

m 

102 

119 

122 

118 

189 

117 

127 

122 

113 

no 

115 

,129 

65 

3.85 

8,781 

99 

95 

107 

100 

120 

U9 

1^4 

128 

118 

108 

100 

95 

UO 

.123 

66 

3.92 

9.396 

92 

87 

92 

97 

130 

137 

;32 

;25 

U7 

105 

ipo 

9? 

109 

.122 

67 

3.99 

9.552 

95 

95 

93 

107 

nq 

1?1 

144 

142 

118 

114 

106 

96 

113 

.127 

68 

4.06 

10.856 

100 

9fl 

m 

111 

u? 

127 

1^5 

107 

106 

106 

102 

92 

108 

.121 

69 

4.13 

U,24l 

97 

99 

97 

102 

Ill 

102 

133 

131 

1?4 

115 

107 

98 

110 

.123 

70 

4.20 

11.348 

m 

103 

99 

lOQ 

"•3 

127 

140 

142 

124 

U6 

106 

?6 

H? 

ti29 

AVERAGE 
1966.70 

4.06 

10,479 

98 

96 

94 

106 

U8 

123 

137 

129 

U8 

111 

104 

?? 

Ill 

.124 

J/         9ped     -  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
2/       olpco   -  ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


METERED        □                   FLAT  RATE    □ 

COMBI 

NATION        [X] 

EXCLUDES  SERVICES  FOR:     AGRICULTURE. 

HYDRA 

MTS  AND  FIRE 

PROTECTION.   AND  OTHER  AGENCIES. 

.49. 


TABLE  6  (continued) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  &  URBAN  PER  CAPITA  USE 


^GENCV 
TYPE 


TOBOTB* ,  CUT  or 


MmrrciPAL  water  nEPARWHrr 


HYDROLOGIC    ARE* 


BOHraCOASTML 


mtsTOL  njnraa  smuaoi- 


CITY    CENSUS   POPULATION 

1960 3i523 

1970  »,203 

SYSTEM   SERVES: 

ALL    ACCOUKlTS   IN    CITY ^ 

ALL    ACCOUNTSIN    CITY    +OUTSIDE (xH 

PARTLY    IN    CITY   ONLY ^] 

OTHER 

OTHER   WATER   SERVICE    AGENCY(S)    WITHIN    THIS 
CITY: 


YEAR 

OF 

RECORD 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS- 

ANNUAL 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

SYSTEM 

CITY 

1960 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

57 

H^6 

22 

21 

28 

29 

26 

20 

l,^75e 

68 

16S 

2T 

20 

2k 

39 

31 

21 

l>75e 

69 

151 

22 

21 

23 

38 

27 

20 

l,^75e 

70 

151 

1? 

22 

26 

33 

31 

20 

1,^75 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 

PER 

CONNECTION 

ESTIMATH) 
AVERAGE 

POPULA- 
TION 

SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY  (gpcdl   h" 

ANNUALLY        1 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

9PcdV 

o.pc,2/ 

1960 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

3.0 

V.209 

91 

80 

107 

109 

101 

79 

95 

.106 

68 

3.0 

^.277 

105 

75 

9k 

1^7 

118 

82 

103 

.116 

69 

3.0 

'^,3l^6 

84 

81 

87 

IM 

100 

7k 

95 

.106 

70 

3.0 

kM3 

T? 

8^ 

96 

11? 

11? 

T? 

?? 

.101* 

AVERAGE 
1966-70 

3.0 

S311 

88 

80 

96 

129 

109 

77 

97 

.108 

1/         9PCJ 
2/        ofpc. 


■  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 

■  ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


METERED        □                    FLAT  RATE    Q 

COMBINATION        [J| 

EXCLUDES  SERVICES  FOR:     AGRICULTl 

jRE,  HYDRANTS  AND  FIRE 

PROTECTION,   AND  OTHER  AGENCtES. 

-30- 


TABLE  6  (continued) 

WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  &  URBAN  PER  CAPITA  USE 

CITY    CENSUS  POPULATION 

»GENCY  BTMTOT.TYr  WT  MtllfTffTPAT.  HATgP   nTSTBTRT lOKn  88.1^7 

TYPE  MMUCIPAI,  MTBH  DBPARTWaiT 1970  g'»,337 

SYSTEM   SERVES: 

CITY «mJgA ALL    ACCOUNTS    IN   CITY [t~| 

____  ALL    ACCOUNTS   IN    CITY    I    OUTSIDE \x] 

"^-^^^ HOfflOLOT PARTLY    IN    CITY   ONLY □ 

HYDROLOGIC    AREA  mOBW    OOAgML 

OTHER  WATER   SERVICE    AGENCY(S)    WITHIN    THIS 

OOASTAL  PLAWnWl  3mAKB> city: 


YEAR 

OF 

RECORD 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS' 

ANNUAL 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

SYSTEM 

CITY 

1960 

61 

62 

63 

1,598 

U8 

10^ 

U8 

U7 

121* 

168 

180 

1?8 

IVT 

12? 

U8 

121 

11.1*73 

64 

1,70U 

U8 

U9 

127 

130 

H? 

1?8 

173 

171 

16? 

lUk 

12k 

130 

11.1*73 

65 

1,880 

llffi 

125 

Hi 

nfl 

m 

^m 

221 

190 

mi 

Ifi"! 

127 

139 

U.ltSO 

66 

1,882 

137 

133 

IW 

IW 

173 

220 

213 

207 

ikz 

125 

113 

123 

11,633 

57 

1.651 

120 

108 

ll»0 

128 

135 

156 

187 

179 

138 

126 

U6 

118 

11,JH2 

68 

1.651 

139 

121 

U3 

13^ 

llA 

176 

16k 

151 

130 

127 

U9 

U3 

11,201* 

69 

1.779 

137 

132 

153 

l?7 

IM 

160 

190 

188 

155 

138 

125 

123 

U,351 

70 

1.7:55 

128 

123 

131 

ISl^ 

150 

161» 

186 

17^ 

172 

131 

122 

120 

11,363 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 

PER 

CONNECTION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY  (jpcJ)   L' 

ANNUALLY        1 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

9pcJ^ 

,,^.y 

1960 

61 

62 

63 

3,9fi 

37.1*02 

102 

99 

102 

101* 

107 

11*9 

1?6 

136 

131 

107 

106 

lOl* 

117 

.131 

64 

3.23 

37.072 

103 

HI 

uo 

117 

126 

11*2 

151 

11*9 

IW 

125 

111 

113 

126 

.11*2 

65 

3.19 

36.667 

128 

122 

121* 

126 

ll*l* 

168 

191* 

167 

127 

11*5 

115 

122 

11*0 

.157 

66 

3.12 

36.297 

122 

131 

131 

136 

151* 

202 

189 

181* 

131 

111 

lOl* 

109 

11*2 

.159 

67 

3.11* 

35.81*T 

108 

108 

126 

119 

121 

11*5 

168 

161 

128 

U3 

108 

106 

126 

.11*1 

68 

3.18 

35.6U 

126 

117 

103 

126 

130 

165 

167 

137 

121 

115 

112 

102 

127 

.11*3 

69 

3.12 

35,395 

125 

133 

lllO 

129 

128 

151 

175 

171 

11*6 

126 

118 

112 

138 

.155 

70 

3.10 

35,197 

U7 

125 

120 

126 

138 

151* 

170 

159 

162 

121 

115 

110 

135 

.152 

AVERAGE 
1946.70 

3.13 

35,669 

120 

123 

121* 

127 

131* 

163 

171* 

162 

138 

117 

111 

108 

131* 

.150 

±/         0pcd     -  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
2/        ofpco   -  ACRE. FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


METERED        QH 


FLAT  RATE    |       | 


COMBINATION 


>ITS  AND  FIRE 


-51- 


TABLE  6  (contlnuad) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  &  URBAN  PER  CAPITA  USE 

CITY    CENSUS  POPULATION 
AGENCY  RIO    PgLL,    Cmr   OT ,950 J^222 

TVPE  MMUCIPAL  WATER  DEPARTMBIT 1970 g>8l7 

SYSTEM   SERVES: 

CITY ^"P    ^^^ ALL    ACCOUNTS    IN   CITY [j] 

ALL    ACCOUNTS   IN    CITY    +    OUTSIDE CD 

=  °^'^^^ HTBfflOIOT PARTLY    m    CITY    ONLY ^ 

HYDROLOGIC    AREA  WDRIH    CXM3ML OTHER _ 

OTHER   WATER   SERVICE    AGENCY(S)    WITHIN    THIS 

COASTOL  PUmmS  mmAREA city: 


YEAR 

OF 

RECORD 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS- 

ANNUAL 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

SYSTEM 

CITY 

1960 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

57 

68 

69 

70 

76 

6 

5 

6 

T 

6 

7 

7 

9 

7 

6 

5 

5 

990 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 

PER 

CONNECTION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY  (gpcd)   V 

ANNUALLY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

,PC.J/ 

..pco?/ 

I%0 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

2.85 

2.817 

65 

69 

61 

80 

70 

82 

81 

?6 

8k 

70 

62 

60 

7"* 

.081 

AVERAGE 
1966-70 

2.85 

2,817 

65 

69 

63 

80 

70 

82 

83 

96 

8I» 

70 

62 

60 

74 

.083 

2/        ofpcc 


■  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 

■  ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


METERED        Q 


FLAT  RATE    □ 


COMBINATION        [J] 
HYDRANTS  AND  FIRE 


.52- 


TABLE  6  (continued) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  &  URBAN  PER  CAPITA  USE 

CITY    CENSUS   POPULATION 

AGENCY        EL  carao.  cirr  or i960 16,811 

TYPE  WanCIPAL  VWTBR  PBPARlMBrr '970 19»272 

SYSTEM   SERVES: 

CITY EL  CEMTRO all  accounts  ,n  cty □ 

—-,—,^.,  *l-L    ACCOUNTS   IN    CITY    ♦    OUTSIDE QT] 

^"^-^^^ D^IAL PARTLY    m    CITY   ONLY CD 

HYDROLOGIC    AREA  COLORACO    DESmT OTHER 

■ OTHER   WATER   SERVICE    AGENCY(S)    WITHIN    THIS 

IMPERIAL  VALLEY  PIAHNING  SOBAREA city: 


YEAR 

OF 

RECORD 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS- 

ANNUAL 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

SYSTEM 

CITY 

1960 

1.561.0 

78.5 

8^.1 

106.9 

127.3 

l?2.9 

192.7 

L97-? 

188.9 

156.2 

119.1 

81.8 

76.1 

4,121 

4.099 

61 

i.itg^.g 

7>>,5 

82,1 

103.4 

L24.0 

l'*9.6 

179,6 

192,5 

168.1 

147.4 

109.2 

90.0 

7"*.? 

4,172 

4.150 

62 

1.611.2 

82.9 

76.0 

100.7 

L3I.3 

1^7.3 

186.9 

203.8 

199.7 

172.1 

140.5 

9?.7 

74.3 

4.326 

4.311 

63 

1.561.1 

75.5 

88.6 

101.8 

LU.7 

166,4 

185.5 

213.0 

185,0 

159.3 

123 17 

75,2 

7?.'» 

4,414 

4.^96 

64 

1,553.6 

73.2 

7'*.3 

94.0 

a4.2 

151.7 

175.3 

207.5 

193.2 

163.3 

129.1 

89.6 

88.2 

4,602 

4.584 

65 

1,675.3 

91.3 

91.9 

U4.3 

119.0 

155.1 

185.5 

216.0 

207.8 

171.3 

146.5 

99.1 

77.5 

4.674 

4.656 

66 

1,850.6 

81.9 

82.2 

U6.5 

L49.3 

192.9 

220.5 

234.9 

234.9 

192.0 

130.6 

107.7 

107.2 

4,876 

4.858 

57 

1,881.5 

9T.0 

106.6 

131.4 

132. 2 

183.8 

2U.9 

248.0 

242.0 

167.8 

163.8 

U3.0 

84.0 

4.8q8 

4.880 

68 

1,984.9 

95.9 

110.6 

131.5 

160.9 

201.7 

231.7 

225.2 

231.6 

201.4 

162.8 

126.2 

105.4 

4.q80 

4.972 

69 

2,021.6 

96.8 

105.1* 

142.3 

L66.5 

a3.3 

228.2 

250.0 

242.7 

201.3 

162.1 

106.5 

106.5 

4.855 

4.847 

70 

2.090.3 

103.3 

101.9 

129.7 

L60.6 

209.9 

241.7 

263.8 

246.9 

219.0 

171.7 

130.0 

111.8 

4.q04 

4.889 

YEAR 
OF 

RECORD 

PERSONS 

PER 

CONNECTION 

BTIMA1H> 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

ANNUALLY 

MONTHLY  (gpcd) 

u 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

gpcd^ 

o.poo2/ 

1%0 

4.10 

16.901 

150 

170 

204 

2?1 

292 

380 

37r 

361 

3O8 

227 

161 

145 

252 

.282 

61 

4.08 

17.022 

l4l 

172 

196 

243 

284 

352 

365 

319 

289 

207 

176 

l4l 

241 

.270 

62 

4.07 

17.607 

1^ 

1^ 

184 

249 

270 

3?* 

373 

366 

326 

zrr 

181 

136 

251 

.281 

63 

4.05 

17.877 

136 

177 

184 

208 

300 

346 

384 

334 

297 

223 

140 

136 

239 

.268 

64 

4.04 

18.592 

127 

138 

163 

205 

263 

314 

360 

33^ 

293 

224 

161 

1^3 

228 

.25? 

65 

4.02 

18.789 

ITT 

17? 

196 

211 

266 

329 

371 

357 

304 

252 

176 

133 

244 

.273 

66 

4.00 

19.504 

13'? 

1?1 

193 

255 

319 

377 

389 

389 

328 

216 

184 

177 

260 

.291 

67 

3.99 

19.543 

160 

195 

217 

225 

303 

361 

409 

399 

286 

270 

193 

139 

264 

.296 

68 

3.97 

i9.rri 

156 

193 

a? 

2TI 

329 

391 

367 

378 

340 

266 

213 

172 

274 

.307 

69 

3.96 

19.226 

162 

196 

239 

289 

3?8 

396 

419 

407 

IM 

272 

18? 

179 

288 

.323 

70 

3.94 

19.331 

172 

188 

21^ 

277 

3W 

417 

440 

"►12 

378 

287 

224 

187 

296 

till 

AVERAGE 
1966-70 

3.97 

l-9t*75 

1?7 

18? 

216 

263 

332 

388 

40"? 

397 

336 

262 

200 

171 

276 

.310 

1/         gpcd     -  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
2/        olpco    -  ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUAL 


METERED        [X] 


FLAT  RATE    □ 


COMBINATION        Q 
HYDRANTS   AND   FIRE 


.53. 


TABLE  6  (continued) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  &  URBAN  PER  CAPITA  USE 

CITY    CENSUS   POPULATION 

^GE^icY     Bi^op,  cm  oy ,960 2.875 

TYPE  MDinCIPAL  WATER  DEPAMMEaT 1970 3«*98 

SYSTEM  SERVES; 

CITY BTSHQP ALL    ACCOUNTS   IN    CITY D5 

ALL    ACCOUNTS   IN    CITY    +  OUTSIDE CIl 

'=°^'^"^^_i5!? PARTLY    IN    CITY   ONLY ZJ 

HYDROLOGIC    AREA  9°^"    LAHOHTAW °TH" 

OTHER  WATER   SERVICE    AGENCY(S)    WITHIN    THIS 

MONO  OWawS  PLANimW  3PBARBA city: 


YEAR 

OF 

RECORD 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS- 

ANNUAL 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

SYSTEM 

CITY 

I960 

536.5 

61 

4T8.6 

62 

k6e.k 

63 

Vkk.6 

64 

ka.3 

65 

It08.5 

66 

» 

57 

kBj.k 

68 

^58.5 

69 

l»88.8 

70 

501.1* 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 

PER 

CONNECTION 

ESTIMATED 
AVERAGE 

POPULA- 
TION 

SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY  (jpcd)   1/ 

ANNUALLY        | 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

,pc.V 

„.pco2/ 

1960 

2.892 

soft 

.sto 

61 

2,908 

1*51 

.505 

62 

2,925 

M3 

,W5 

63 

2,9^1 

413 

.K6S 

64 

2,958 

k^o 

.has 

65 

3,066 

365 

.1.09 

66 

67 

3.282 

lK>8 

.ifW 

68 

3,390 

370 

MK 

69 

3,V98 

383 

.U29 

70 

?i606 

381 

,>^ 

AVERAGE 
1966-70 

3.4A4 

384 

A^o 

\J         gpcd     -  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 

2/        ofpca   -   ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 

*I)ata  unavailable 


METERED        □ 


FLAT  RATE    [X] 


DN        □ 
NO  FIRE 
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TABLE  6  (continuad) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  &  URBAN  PER  CAPITA  USE 


CITY    CENSUS   POP 


»GENCV 
TYPE 


CALIJORBIA  WATER  SZRVICE 


CO»ffiRCIAL  WATER  COMPAHT 


1970 69 1 515 


CITY 

COUNTY 

^YDROLOGI 


TOLARE  BASHt 


KERIf  VAXJjSI  floor 


■•STEM   SERVES: 

ALL    ACCOUNTS   IN   CITY 

ALL    ACCOUNTS   IN    CITY    ^   OUTSIDE 

PARTLY    IN    CITY  ONLY 

OTHER 

OTHER   WATER    SERVICE    AGENCYIS)    WITHIN 
CITY; 


DO 

n 


Hukamaii 

_snBAS 

lA 

YEAR 

OF 

RECORD 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

ANNUAL 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

SYSTEM 

CITY 

1960 

U.IOS 

1*38 

ks6 

791 

l.OltO 

1,465 

2,165 

2.276 

2,051 

1,571 

1.026 

434 

422 

32.131 

61 

Hf.fiog 

k70 

6S7 

827 

1,2W* 

1,399 

2.132 

2,335 

2,028 

1,424 

1.055 

632 

436 

32.638 

62 

ll*,050 

W2 

363 

675 

1,239 

1,410 

1,926 

2,249 

2,036 

1,499 

932 

662 

577 

33,125 

63 

12,999 

618 

529 

817 

773 

1,412 

1,694 

2,115 

1,978 

1,312 

830 

489 

432 

33.423 

64 

13,981 

W9 

7lA 

769 

978 

1,404 

1,853 

2,254 

2,056 

1,394 

1,117 

484 

469 

33.677 

65 

13.9'tO 

^32 

as 

770 

891 

1,637 

1,817 

2,183 

2,025 

1,369 

1.140 

610 

448 

34.178 

66 

15,8^7 

501 

W3 

979 

1,U69 

1,821 

2,120 

2,309 

2,361 

1.525 

1,136 

654 

489 

35.959 

67 

15,55^ 

55J» 

593 

953 

558 

1.622 

1,962 

2r599 

2,562 

1.691 

1.229 

723 

508 

36.508 

68 

15,7'^3 

556 

561 

894 

1,313 

1,782 

2,243 

2,501 

2,113 

1,688 

955 

588 

549 

36.755 

69 

15,708 

SOU 

^51 

718 

1,088 

1,865 

1,948 

2,480 

2,361 

1,828 

1,097 

728 

640 

36,976 

70 

17,0<A 

613 

616 

9'tO 

1,276 

1,961 

2,243 

2,605 

2,393 

1,761 

1,240 

807 

549 

37,079 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (gpcd) 

V 

ANNUALLY   | 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

9Pcd  i/ 

o.p.,2/ 

1960 

3.58 

114,900 

123 

128 

222 

r^ 

411 

628 

639 

576 

456 

288 

12$ 

118 

335 

•375 

61 

3.55 

U5,800 

131 

193 

230 

358 

390 

6l4 

650 

?65 

410 

294 

182 

121 

346 

.388 

62 

3.52 

U6,700 

133 

lU 

187 

354 

390 

550 

622 

563 

428 

258 

189 

159 

330 

•370 

63 

3.50 

lj.6,800 

171 

162 

226 

221 

390 

483 

584 

546 

374 

229 

140 

U9 

305 

.342 

64 

3.47 

116,800 

135 

211 

aa 

279 

388 

529 

623 

568 

398 

309 

138 

130 

327 

.366 

65 

3.44 

117,600 

U8 

187 

2U 

253 

449 

515 

599 

555 

388 

313 

173 

123 

325 

.364 

66 

3.41 

122.800 

132 

140 

257 

399 

478 

575 

607 

620 

414 

298 

177 

128 

354 

.396 

67 

3.39 

123.700 

144 

171 

249 

150 

423 

529 

678 

668 

456 

321 

195 

132 

345 

.386 

68 

3.36 

123.500 

145 

157 

2?4 

35^ 

465 

605 

653 

552 

456 

249 

151 

143 

349 

.391 

69 

3.33 

123.200 

132 

131 

188 

294 

488 

527 

64? 

618 

495 

287 

197 

168 

349 

.391 

70 

3.31 

122.600 

161 

179 

247 

347 

516 

610 

685 

630 

479 

326 

219 

144 

380 

.426 

AVERAGE 
1966-70 

3.36 

123.200 

143 

156 

235 

309 

474 

569 

654 

618 

460 

296 

188 

143 

355 

.398 

i/         9pcd     -  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
2/        ofpco   -  ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


METERED        □                    FLAT  RATE    □ 

COMBINATION        [X] 

EXCLUDES  SERVICES  FOR:     AGRICULTURE. 

HYDRANTS  AND   FIRE 

PROTECTION,   AND  OTHER   AGENCIES. 
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TABLE  6  (continued) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  &  URBAN  PER  CAPITA  USE 


AGENCY 

DELAMO.  Cnr  OF 

TYPE 

MUmCIPAL  WATER  DSPARBEIIT 

DELANO 

COUNTY 

KERN 

HYDROLOGIC 

^P,^^           TULARE  LAKE  BASIN 

KERN  VALLET 

CITY    CENSUS   POPULATION 

t9R0  11.9X3 

1970  1»>559 

SYSTEM   SERVES: 


^LL    ACCOUNTS   IN   CITY 

M-L    ACCOUNTS   IN    CITY    t   OUTSIDE  . 

=  ARTLY    IN    CITY   ONLY 

DTHER 


SI 
CI 
CI 


OTHER  WATER   SERVICE    AGENCY(S)    Wl' 
CITY: 


PLANNHO  SUBAREA 


YEAR 

OF 

RECORD 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

ANNUAL 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

SYSTEM 

CITY 

1960 

61 

s&^ 

208 

159 

U7 

81 

39 

62 

1,781 

SI 

hi 

86 

IU5 

171 

251 

253 

238 

229 

131 

99 

86 

1*,000 

63 

1,T57 

87 

6k 

112 

129 

218 

202 

250 

300 

1U5 

110 

75 

65 

^,025 

64 

1.839 

96 

109 

131 

137 

181 

258 

253 

239 

170 

11*7 

1*7 

71 

1»,075 

65 

1,821 

51 

9^ 

99 

125 

195 

209 

306 

zVi 

185 

158 

88 

67 

4,100 

66 

2.088 

63 

69 

185 

200 

196 

2lt8 

275 

275 

195 

166 

85 

71 

4,150 

67 

1.871 

63 

69 

111 

86 

202 

2U7 

279 

282 

1^3 

192 

95 

102 

4,211 

68 

1.978 

73 

89 

99 

161 

250 

251* 

299 

270 

186 

137 

70 

88 

4,231 

69 

1,996 

78 

Uk 

60 

16^ 

276 

250 

281 

300 

205 

154 

101 

81» 

4.369 

70 

2,000 

.  n 

79 

oiS- 

193 

225 

260 

335 

275 

ar 

168 

T5 

78 

4.516 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

1 

MONTHLY    (gpcd) 

V 

ANNUALLY   | 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

aped  V 

«(pco2' 

1960 

61 

12,^00 

663 

546 

431 

307 

219 

102 

62 

3.15 

12,600 

131 

116 

220 

384 

438 

664 

648 

609 

606 

335 

262 

220 

387 

.433 

63 

3.16 

12,700 

221 

180 

284 

339 

554 

530 

635 

762 

381 

279 

197 

165 

379 

.424 

64 

3.17 

12.900 

240 

291 

328 

354 

453 

667 

633 

598 

439 

368 

121 

178 

389 

.436 

65 

3.18 

13,000 

127 

258 

246 

320 

484 

536 

759 

605 

474 

392 

226 

166 

384 

.430 

66 

3.19 

13,200 

154 

187 

452 

505 

479 

626 

672 

672 

492 

406 

215 

174 

421 

.472 

67 

3.20 

13,500 

151 

183 

265 

212 

483 

610 

667 

674 

353 

459 

235 

244 

380 

.426 

68 

3.21 

13,600 

173 

226 

235 

399 

593 

622 

709 

640 

456 

325 

172 

209 

397 

.446 

69 

3.22 

14,100 

178 

111 

137 

385 

631 

591 

643 

686 

485 

352 

239 

192 

388 

.435 

70 

3.23 

14,600 

170 

193 

261 

4l8 

497 

594 

740 

608 

495 

371 

171 

172 

392 

.439 

AVERAGE 
1966-70 

3.21 

13,800 

165 

180 

270 

384 

537 

609 

686 

656 

456 

383 

206 

198 

396 

.444 

1/         SPtd     -  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
2/        afpca    -   ACRE-FEET  PER  CAPITA   ANNUALLY 


METERED        □                    FLAT  RATE    □ 

COMBINATION        [j] 

EXCLUDES  SERVICES  FOR;     AGRICULTURE 

HYDRANTS  AND   FIRE 

PROTECTION,   AND  OTHER   AGENCIES. 
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TABLE  6  (continued) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  &  URBAN  PER  CAPITA  USE 

CITY    CENSUS   POPULATION 

AGENCY wjAyg  POTLic  ormm  district ,96o g.586 

TYPE  WBIJC  OTILITr  DISTRICT i870 2.72S 

SYSTEM   SERVES: 
CITY MQJAYB ALL    ACCOUNTS    IN   CITY |j3 

ALL    ACCOUNTS   IN    CITY    *  OUTSIDE CD 

COUNTY       **""  I 1 

PARTLY    IN    CITY   ONLY \_J 

HYDROLOGIC    AREA        SOOTH    LAHOBTAll OTHER 

OTHER   WATER  SERVICE    AGENCYIS)    WITHIN    THIS 

AMTKLOPB  VALLg  PLAWMIMQ  SUBARKA city: 


YEAR 

OF 

RECORD 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallonsf 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS- 

ANNUAL 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

SYSTEM* 

CITY 

1960 

198.6 

6.9 

7.1 

10.9 

14.5 

16.5 

27.6 

26.3 

29.6 

19.7 

l?.? 

10.3 

7.7 

908 

6\ 

202.2 

9.3 

9.5 

10.8 

14.3 

18.4 

25.6 

28.4 

26.2 

21.9 

17.0 

12.8 

8.0 

919 

62 

22^.9 

10.1 

6.3 

8.4 

15.4 

22.2 

25.0 

30.4 

31.9 

25.7 

a. 9 

14.8 

12.8 

930 

63 

229.0 

14.1 

12.0 

13.9 

13.4 

20.2 

23.2 

28.5 

31.7 

25.3 

17.6 

16.2 

12.9 

943 

64 

270.7 

U.6 

12.2 

15.3 

17.1 

24.6 

30.4 

34.8 

33.7 

30.2 

33.8 

15.0 

12.0 

953 

65 

267.6 

12.4 

lk.7 

17.8 

13.7 

27.2 

29.1 

31.6 

33.9 

30.7 

26.9 

18.4 

U.2 

975 

66 

281.8 

13.1 

13.3 

16.0 

24.2 

27.2 

32.5 

35.1 

38.9 

32.1 

21.5 

15.4 

12.5 

980 

57 

266.2 

15.7 

12.k 

17.4 

14.2 

20.9 

22.4 

36.2 

38.1 

32.3 

24.2 

20.8 

11.6 

990 

68 

325.0 

13.2 

13.5 

16.3 

23.2 

28.4 

33.3 

42.6 

IT."* 

34.1 

33-1 

29.7 

20.2 

595 

69 

U22.8 

22.7 

16.3 

24.6 

32.7 

34.9 

51.2 

61.9 

54.2 

48.2 

33.0 

19-? 

23.6  1. 001 

70 

k32.8 

17.7 

20.4 

24.6 

39.6 

38.5 

50.2 

55.1 

55.5 

54.1 

34.8 

24.7 

17.6 

L.009 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 

PER 

CONNECTION 

rSTIMATH) 
AVERAGE 

POPULA- 
TION 

SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

ANNUALLY 

monthly  (gpcdl 

1/ 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

,P.dV 

,.p.o2/ 

1960 

3.04 

2.765 

80 

89 

127 

175 

192 

333 

307 

345 

237 

181 

124 

90 

190 

.213 

61 

3.03 

2.784 

19i? 

122 

125 

171 

213 

307 

329 

304 

?ftf 

1<J7 

153 

93 

199 

.223 

62 

3.01 

2,799 

U6 

80 

97 

183 

256 

298 

350 

368 

306 

252 

176 

148 

220 

.246 

63 

3.00 

2,829 

161 

151 

158 

158 

230 

273 

325 

361 

298 

201 

191 

147 

222 

.249 

64 

2.q8 

2,840 

132 

148 

174 

201 

279 

357 

395 

383 

354 

384 

176 

136 

260 

.291 

65 

2.Q6 

2,886 

139 

182 

199 

158 

304 

336 

353 

379 

355 

301 

a3 

125 

254 

.284 

66 

2.Q5 

2,891 

14« 

164 

179 

279 

303 

375 

392 

434 

370 

240 

178 

139 

267 

.299 

67 

2.93 

2.901 

17? 

153 

193 

163 

232 

257 

403 

424 

371 

2&? 

239 

129 

251 

.281 

68 

2.92 

2,905 

147 

160 

181 

266 

315 

382 

473 

415 

391 

368 

341 

224 

306 

.343 

69 

2.90 

2,903 

252 

201 

273 

375 

388 

588 

688 

602 

553 

367 

224 

262 

399 

.447 

70 

2.88 

2.909 

196 

2?0 

273 

4?4 

427 

?T5 

6U 

615 

620 

386 

28^ 

1?? 

408 

^^'^ 

AVERAGE 
1«6.70 

2.92 

2,902 

183 

186 

220 

307 

333 

435 

513 

498 

461 

326 

253 

190 

326 

.365 

J/         gpcd     -  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
2/        olpco    -  ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 

*  Includes  Caeh*  Creek  Mutual  Water  Coapany 


METERED        (]X]                    FLAT  RATE    O 

COMBI 

NATION        □ 

EXCLUDES  SERVICES  FOR:     AGRICULTl 

JRE.  HYDRAh 

TS  AND   FIRE 

PROTECTION.  AND  OTHER  AGENCIES. 
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TABLE  6  (continued) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  8.  URBAN  PER  CAPITA  USE 


AGENCY 

HABPORD,  CrW  07 

TYPE 

MDmCIPAI,  WATER  DEPARTMHIT 

HAHTORD 

COUNTY 

KiNas 

HYDROLOGIC 

^P^^         TOLARE  BASIH 

KHIGS-KAWEAH-TOLE  RIVERS 

CITY    CENSUS   POPULATION 

1960 10.133 


1970 15.179 


SYSTEM   SERVES: 

ALL    ACCOUNTS   IN    CITY 

ALL    ACCOUNTS  IN    CITY    +    OUTSIDE  ■ 

PARTLY    IN    CITY   ONLY 

OTHER 


□ 

C3 


OTHER   WATER   SERVICE    AGENCY(S)    WITHIN    THIS 
CITY: 


PLAmmO  SDBARBI 

YEAR 

OF 

RECORD 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (milli 

on  gailo 

ns) 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS- 

ANNUAL 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

SYSTEM 

CITY 

1960 

1,636 

56 

50 

93 

127 

182 

258 

26U 

227 

175 

lOl* 

53 

1*7 

1*,620 

61 

1,777 

53 

65 

99 

152 

nk 

263 

275 

21*9 

177 

139 

78 

53 

5.028 

62 

1,751 

56 

h7 

72 

155 

193 

2U6 

276 

251 

182 

117 

85 

71 

5,327 

63 

1,713 

83 

65 

93 

82 

181* 

238 

287 

265 

183 

113 

6? 

57 

5.U81* 

64 

1,872 

63 

93 

113 

Ikl 

20U 

255 

298 

260 

171* 

11*5 

61 

59 

5.573 

65 

1.832 

58 

72 

12l> 

129 

23"f 

239 

276 

253 

168 

11*2 

76 

61 

5,681 

66 

1.969 

6U 

6U 

129 

192 

233 

260 

278 

279 

182 

11*8 

80 

60 

5,707 

67 

1.81»9 

65 

69 

92 

62 

201 

2l»2 

308 

292 

203 

151* 

93 

68 

5,857 

68 

1.979 

TO 

72 

108 

176 

237 

287 

312 

258 

208 

111* 

69 

68 

5,9»»2 

69 

1.886 

66 

59 

82 

133 

228 

235 

293 

282 

215 

138 

85 

70 

5,987 

70 

2.086 

68 

69 

108 

170 

250 

276 

314 

291 

221 

15U 

94 

71 

6,093 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (gpcd) 

V 

ANNUALLY   | 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

gpcd  V 

ofpco?/ 

1960 

3Ak 

15,900 

111* 

108 

189 

266 

369 

51*1 

536 

1*61 

367 

211 

111 

95 

281 

.315 

61 

3.40 

17.100 

100 

n6 

187 

296 

128 

513 

519 

1*70 

^1*5 

262 

152 

100 

285 

.319 

62 

3.35 

17,800 

101 

91* 

130 

290 

350 

i*a 

500 

1*55 

31*1 

212 

159 

129 

270 

.302 

63 

3.31 

18,100 

11*8 

128 

166 

151 

328 

1*38 

512 

1*72 

337 

201 

U6 

102 

259 

.290 

64 

3.26 

18,200 

112 

176 

200 

269 

362 

1*67 

528 

i*a 

319 

257 

112 

105 

281 

.315 

65 

3.21 

18,300 

102 

ll*0 

219 

235 

1*12 

U35 

1*87 

1*1*6 

306 

250 

138 

108 

271* 

.307 

66 

3.17 

18,100 

111* 

126 

230 

351* 

1*15 

1*79 

U95 

1*97 

335 

261* 

11*7 

107 

298 

.331* 

67 

3.12 

18,300 

115 

135 

162 

113 

351* 

1*1*1 

51*3 

515 

370 

272 

169 

120 

277 

.310 

68 

3.08 

18,300 

123 

136 

190 

3a 

1*18 

523 

550 

1*55 

379 

201 

126 

120 

295 

•330 

69 

3.03 

18,200 

117 

116 

11*5 

2W* 

1*01* 

1*30 

519 

500 

391* 

21*5 

156 

121* 

281* 

.318 

70 

2.99 

18,200 

121 

135 

191 

311 

1*1*3 

505 

557 

516 

1*05 

273 

172 

126 

311* 

.352 

AVERAGE 
1966-70 

3.08 

18,200 

118 

130 

181* 

269 

1*07 

1*76 

533 

1*97 

377 

251 

151* 

119 

29U 

.329 

J/         gpcd     -  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
2/        ofpca    -  ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


HETERED        □ 


FLAT  RATE    |       | 


COMBINATION 


[13 


EXCLUDES  SERVICES  FOR;     AGRICULTURE,  HYDRANTS  AND  FIRE 
PROTECTION,   AND  OTHER  AGENCIES. 


.58- 


TABLE  6  (continued) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  &  URBAN  PER  CAPITA  USE 

CITY    CENSUS   POPULATION 

*°eNc^ T-Arrmiw,  cvrr  or ,96o 2,303 

TYPE  MOmCIPAL  WATER  DEPAlTIMarr 1970  ^,00S 

SYSTEM  SERVES; 

CITY LMOPOra ALL    ACCOUNTS   IN   CITY C] 

ALL    ACCOUNTS   IN    CITY    r   OUTSIDE [i] 

COUNTY  LAKE  , 1 

PARTLY    IN    CITY   ONLY L] 

HYDROLOGIC    AREA         3ACBAMHITO    BASIIf OTHER 

OTHER  WATER   SERVICE    AGENCY(S)    WITHIN    THIS 

SOinHWEST   FLAnmO  SDBAREA  ^,^^ 


YEAR 

OF 

RECORD 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (mill. 

on  gollo 

ns) 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS- 

ANNUAL 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

SYSTEM 

CITY 

1960 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

219 

10 

10 

11 

16 

2k 

^1 

11 

12 

20 

Ik 

9 

11 

1.163 

57 

2U 

10 

9 

11 

10 

18 

11 

12 

11 

22 

11 

12 

10 

1.181* 

68 

197 

8 

9 

9 

1? 

19 

16 

19 

22 

21 

1^ 

Ik 

9 

1.20U 

69 

210 

U 

8 

11* 

12 

17 

au 

12 

12 

Zk 

lU 

U 

11 

I.22U 

70 

21? 

U 

U 

xa 

llf 

27 

11 

17 

12 

2? 

12 

12 

u 

1.237 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 

PER 

CONNECTION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

1 

MONTHLY  (gpcd)    L' 

ANNUALLY        | 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

.pcd^ 

0.PC.2/ 

1960 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

2.VS 

2,850 

117 

120 

126 

190 

272 

168 

3W 

160 

2l»0 

157 

101 

120 

211 

.?16 

67 

2M 

2,900 

112 

117 

117 

117 

202 

162 

159 

36k 

2V9 

IU3 

118 

108 

199 

.223 

68 

2.k5 

2,950 

82 

101* 

9k 

166 

a2 

kok 

212 

21*6 

264 

IW 

155 

100 

182 

.20U 

69 

2.U5 

3,000 

Ikk 

93 

151 

132 

179 

269 

347 

3kk 

271 

15k 

126 

117 

192 

.a5 

70 

2.k3 

3,055 

U7 

125 

12? 

i?7 

280 

m 

392 

1M 

27? 

130 

128 

HI 

210 

.235 

AVERAGE 
1964-70 

2.V5 

2,951 

Ilk 

112 

123 

152 

229 

3k7 

332 

331 

260 

ll>6 

130 

112 

1?9 

.223 

1/         gpcd     -  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
2/        ofpco    -  ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


METERED        □                    FLAT  RATE    □ 

COMBI 

NATION        m 

EXCLUDES  SERVICES  FOR;     AGRICULT 

JRE. 

HYDRA 

MTS  AND  FIRE 

PROTECTION,    AND  OTHER   AGENCIES. 

.59. 


<  TABLE  6  (continuad) 

WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  &  URBAN  PER  CAPITA  USE 

AGENCY  CALIFORMIA  PACIFIC  UTILITIES  COMPANY  '^'^'^  census  poj=^ulation^^^^^ 

TYPE  COMMERCIAL  WATER  COMPANY 1970  6,60H 

SYSTEM   SERVES: 

CITY SUSANVILLE all  accounts  in  city Q] 

TiLaa-eit  *'-'-  accounts  in  city  t  outside G5 

COUNTY  lAooKH  , — , 

" PARTLY    IN    CITY  ONLY QJ 

WORTH  LftHONTAN other 

OTHER  WATER   SERVICE    AGENCYIS)    WITHIN    THIS 

Lassen  Oroup  Planning  Subarea city: 


YEAR 

OF 

RECORD 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

ANNUAL 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

SYSTEM 

CITY 

I960 

61 

62 

63 

64 

65 

490 

23 

25 

25 

23 

31 

65 

61 

73 

62 

45 

33 

24 

2,282 

66 

585 

22 

27 

22 

32 

50 

65 

82 

90 

83 

52 

35 

25 

2,311 

67 

U99 

24 

23 

24 

25 

25 

52 

54 

93 

80 

48 

27 

24 

2,320 

68 

535 

21 

2k 

23 

22 

44 

62 

71 

88 

63 

63 

29 

25 

2,323 

69 

5U3 

23 

23 

21 

21 

32 

54 

60 

90 

94 

66 

34 

25 

2,325 

.0^^ 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (gpcd)    ^ 

ANNUALLY   | 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

,pcdV 

ofp.o?' 

1960 

61 

62 

63 

64 

65 

3.03 

6,912 

107 

129 

117 

111 

145 

313 

285 

341 

299 

210 

159 

112 

194 

.217 

66 

2.96 

6.851 

104 

141 

104 

156 

235 

316 

386 

424 

404 

245 

170 

118 

234 

.262 

67 

2.93 

6,790 

114 

121 

114 

123 

119 

255 

257 

442 

393 

228 

133 

114 

201 

.225 

68 

2.90 

6,729 

101 

123 

110 

109 

211 

307 

340 

422 

312 

302 

144 

120 

217 

.244 

69 

2.87 

6,668 

111 

123 

102 

105 

155 

270 

290 

435 

470 

319 

170 

121 

223 

.250 

70    i 

' 

AVERAGE 

)65-69 

2.94 

6,790 

107 

127 

109 

121 

173 

292 

312 

413 

376 

261 

155 

117 

214 

.240 

jy         gpcd     -  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
2/        afpco    -  ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 

2/    1970  data  Incomplete 


METERED        □                    FLAT  RATE    □ 

COMBI 

NATION        [X) 

EXCLUDES  SERVICES  FOR:     AGRICULTL 

RE 

HYDRA 

-ITS  AND  FIRE 

PROTECTION.    AND  OTHER  AGENCIES. 

-60- 


TABLE  6  (continuad) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  &  URBAN  PER  CAPITA  USE 

CITY    CENSUS  POPULATION 

^^^^^^  ALHAMBRA,  CITY  OF .^^^ 54.807 

TYPE  MUNICIPAL  WATER  DEPARTMENT 1970  02,125 

SYSTEM  SERVES: 

CITY ATJtAMBWA all  accounts  in  city [^] 

COUNTY         LOS   ANGELES  all  accounts  in  city  *  outside C5 

PARTLY    IN    CITY   ONLY Lj 

HYDROLOGIC  AREA  SOUTH  COASTAL °-^"" 

OTHER   WATER   SERVICE    AGENCYISl    WITHIN    THIS 

LOS  ANQELES   PLANWINQ  SPBAREA city: 


TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (r 


I  gallons) 


ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS' 


OCT 


NOV 


3,175.6 


155. 6189. 7 ?05. 5 ?6l. 2298. 5323. 3395. S 355 


341.4283.?  172. S 


193.2 


3,312.1 


216. 4?00. 0525. 6  576.5301. 8335. 9  387. 4370. 2308. 7?95. 1226. 5168.0 


3,194.9 


192. 3 155. 7172. 8  ?76. 3309. 3321. 2  367. 7381. 6310. 9554.5232. 3219. 9 


3,107.9 


228. e  177. 3?12. 4  ?01.9?71. 1279. 8  383. 5376. 8306.3553.0 191. 3225. 7 


3,306.0 


208. 8 223. 6 223. 2  >32. 5301. 2  312. 9 109. 6375. 9320. 8 ?96. 9201. 4199. 2 


3,258.2 


197. 3208. 5 226.1 '23.6311. 4300. 9  384. 5389. 0282. 1333. 1210. 2191. 5 


3,413.3 


198. 8 189.8251. 5  ?93. 3301. 5  349. 5 H2. 1394. 6313. 6 295. 8215. 1197. 7 


3,340.5 


222. 4201.4  522. 3185.7297.3313.4105.0^8.0314.0  313.5245. 2202. 3 


3,542.8  222. 9204. 8 250. 1!86. 5 335. 2  354. 2 104.0389. 4 346. 2  382. 2 243. 8223. 5 


3,514.7  212. 9177. 6 221. 4 >6l. 9 329. 2 309. 9 ^08. 2 +28.0349. 8 320. 8250. 9344.1 


3,743.4   222. 7226. 6  >50. 7  S03. 6  369. 4  361. 2426. 6*21. 6370. 7  516. 0264. 9209. 4 


YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 

PER 
CONNECTION 

ESTIMATH) 
AVERAGE 

POPULA- 
TION 

SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

1 

MONTHLY  (jpcd) 

u 

ANNUALLY        1 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

-lUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

.PciV 

o.pc,?/ 

1960 

54,807 

92 

119 

125 

159 

176 

197 

233 

209 

208 

167 

105 

114 

158 

.177 

61 

55,93c 

125 

128 

130 

165 

174 

200 

223 

214 

184 

170 

135 

97 

162 

.181 

62 

57,31? 

108 

97 

97 

161 

174 

187 

207 

215 

181 

143 

135 

124 

153 

.171 

63 

58,05c 

127 

109 

118 

116 

151 

161 

213 

209 

176 

140 

110 

125 

147 

.165 

64 

60,22c 

112 

128 

120 

129 

161 

173 

219 

201 

178 

159 

111 

107 

150 

.168 

65 

62,310 

102 

120 

117 

120 

161 

161 

199 

201 

151 

172 

112 

99 

143 

.160 

66 

62,847 

102 

108 

129 

156 

155 

209 

212 

202 

166 

152 

114 

101 

149 

.167 

67 

62,866 

114 

114 

114 

98 

152 

166 

208 

214 

166 

161 

130 

104 

146 

,164 

68 

62,612 

115 

113 

129 

152 

173 

188 

208 

201 

184 

145 

130 

115 

154 

.172 

69 

62,477 

110 

102 

114 

l4o 

170 

165 

211 

221 

187 

166 

134 

126 

154 

.172 

70 

62,125 

116 

130 

130 

163 

192 

194 

222 

219 

199 

164 

142 

109 

165 

.185 

AVERAGE 
1966-70 

62 ,  58 

;  111 

113 

123 

142 

168 

184 

212 

211 

180 

158 

130 

111 

154 

.172 

J/         gpc<l     -  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
2/        o(pco   -   ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


•lETEREO       go 


FLAT  RATE    □ 


COMBINATION        □ 
HYDRANTS  AND  FIRE 


-61- 


TABLE  6  (continutd) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  &  URBAN  PER  CAPITA  USE 


AGENCY 

BEVERLY  HILLS,   CITY  OF 

TYPE 

MUNICIPAL  WATER  DEPARTMENT 

CITY 

BEVERLY  HILLS 

COUNTY 

LOS  ANGELES 

HYDROLOGIC 

^„^^       SOUTH  COASTAL 

LOS   ANOELES    PLANNIHO  SHBAREA 

CITY    CENSUS  POPULATION 

1960 

1970 

SYSTEM   SERVES: 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY 
ALL  ACCOUNTS  IN  CITY 
PARTLY    IN    CITY   ONLY. 


30,817 
33,416 


OUTSIDE  . 


OTHER   WATER   SERVICE    AGENCYIS)    ' 

f-iTv.   City  of  Lo8  Angeles 


Dept.  of  Water  ft  Power 


TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 


ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS' 


ANNUAL       JAN         FEB       MAR       APR       MAY       JUN       JUL       AUG       SEP       OCT       NOV       DEC 


3,346.6 


224.C176. 0206. 2  590. 2319. 8?93. 9  345. 2368.6311. 1296. 2  261. 7253. 7 


3,369.5 


268. CI87. 0243. 8 '46.8286.0301.4389.6353.0 


316.6297.5213.2266.6 


3,404.3 


2U6.C  267. 6281. 6  288. 9329. 0315. 1398. 0  246.1334,5  214 


234.E248.4 


3,508.4 


225. C 227. 2280. 8 ?48. 1340. 5303. 2356. 2386. £310. 7346 


239. 


243.9 


3,572.2 


235. 


208. 7 292. 3 309. 0295. 8342. 3 386. 4 378.5333.3322.5239.0 229. 2 


3,436.7 


254. 1230. 6156. 7 207. 9322. 4324. 2 384. £397. 7 339. 5319.] 280 


219.5 


3,752.6 


255. 


229. 8281.2312.6364.9354.2396.0  381. 5356.3300 


263.1256.8 


3,717.4 


234.1 


192.9264.3299.4343,9317.9380.6412.5352.9354 


280,5283.3 


3,984.9 


250. 


263. 8290. 0339. 8395. 8362. 8U0.C408. : 


385.0345 


296.1237.6 


YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 

PER 

CONNECTION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

1 

MONTHLY  (spcd) 

u 

ANNUALLY        | 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

9Pcd-!/ 

ofp.=  2/ 

1960 

61 

62 

32,610 

222 

193 

204 

297 

316 

300 

341 

365 

318 

293 

268 

251 

281 

.315 

63 

33,15c 

261 

201 

237 

248 

278 

303 

379 

344 

318 

289 

214 

259 

278 

.311 

64 

33,682 

236 

274 

270 

286 

315 

312 

381 

236 

331 

205 

232 

238 

276 

.309 

65 

33,757 

215 

240 

268 

245 

325 

299 

340 

370 

307 

331 

236 

233 

285 

.319 

66 

33,786 

224 

221 

279 

305 

282 

338 

369 

361 

329 

308 

236 

219 

290 

.325 

67 

33,79€ 

242 

244 

150 

205 

308 

320 

367 

380 

335 

304 

276 

209 

278 

.311 

68 

33,602 

245 

236 

270 

310 

350 

351 

380 

367 

353 

288 

261 

246 

305 

.342 

69 

33,485 

226 

206 

255 

298 

331 

316 

367 

398 

351 

341 

280 

273 

304 

.340 

70 

33,416 

242 

282 

280 

339 

382 

362 

396 

394 

384 

333 

295 

229 

327 

.366 

AVERAGE 
1966-70 

33,61' 

236 

238 

247 

291 

331 

337 

376 

380 

350 

315 

270 

235 

301 

.337 

J/         gpcd     -  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
2/        olpco   -   ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


METERED        [T5 


FLAT  RATE   □ 


COMBINATION        Q 


.62. 


TABLE  6  (continued) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  &  URBAN  PER  CAPITA  USE 

CITY    CENSUS   POPULATION 

AGENCY        BPRBAHK.  crnr  or i96o 32,70i 

■^^PE wmrcm-Aj.  w»tbr  mPArrrnnn '»-'o  35.963 

^^  SYSTEM  SERVES: 

CITY BPWBAHK ALL    ACCOUNTS   IN   CITY ED 

ALL    ACCOUNTSIN    CITY    tOUTSIDE □ 

COUNTY m-mS^ PARTLY    IN    CITY   ONLY CD 

HYDROLOGIC    AREA  aOWH    OOASTMi OTHER 

LOS  ANOKLES   PIAMKIHO  SHBAREA  °^""  """  ""^'^^  agencyis,  within  this 

CITY: 


YEAR 

OF 

RECORD 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS- 

ANNUAL 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

SYSTEM 

CITY 

I960 

8.037.0 

^38.3 

WH.8 

553.2 

685.1* 

75V.5 

807.5 

962.2 

886.9 

839.5 

699.3 

V63.1 

505.3 

61 

8,83l>.6 

551.2 

516.8 

607.0 

663.1 

736.9 

821.3 

932.2 

898.2 

7'>9.3 

717.2 

568.6 

V72.8 

62 

8,195.8 

ssk.k 

'»23.5 

50^.2 

717.0 

7'i0.7 

755.8 

881*.8 

955.3 

7?2.7 

678.8 

626.2 

592.V 

63 

8.U5.5 

588,0 

507.7 

569.8 

557,8 

698,7 

699.8 

957.0 

928.0 

798-0 

689.'^ 

536.2 

585.1 

64 

8.33T.8 

557.1 

571.0 

609.2 

628.3 

7H.5 

763.3 

981.6 

911.1 

rr8.2 

7V9.5 

518.8 

525.2 

65 

8.057.9 

519.1 

527.1 

6O5.V 

579.9 

76^.9 

707.6 

911.9 

953.7 

670.0 

788.5 

538.8 

'►91.0 

66 

8,5l8.1> 

535.1 

1*90.0 

635.9 

7^.3 

721.k 

85l*.l 

977.0 

965.6 

78l».7 

726.8 

5"»9.0 

536.5 

57 

8,lt83.9 

56S.7 

562.0 

600.7 

501.0 

771.6 

775.6 

97H.3 

1025.( 

800.3 

767.'t 

610.3 

532.2 

68 

8.558.0 

572.'» 

52V.6 

632.5 

692.1 

809.3 

816.1 

923.6 

903.0 

827.1 

701.* 

599.1 

556.8 

69 

8.393.9 

526.8 

V55.2 

557.7 

661.5 

786.8 

723.0 

937.9 

988.0 

821.3 

761.7 

603.< 

570.k 

70 

8,7?0.1 

??1.8 

?3?.6 

602.0 

708.5 

855.9 

825.0 

982.9 

99H.O 

866.0 

739.0 

61V.6 

l»9l*.8 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 

PER 

CONNECTION 

ESTIMATB) 
AVERAGE 

POPULA- 
TION 

SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY  (spcJ) 

v 

ANNUALLY       | 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

,.cdV 

ofpco^ 

I960 

90.155 

157 

169 

198 

2?? 

270 

298 

?H 

317 

310 

250 

171 

181 

21*1* 

.273 

61 

M^l 

198 

205 

a8 

21*6 

265 

305 

^35 

322 

278 

258 

211 

170 

251 

.281 

62 

90.3'*5 

187 

167 

180 

261* 

26^ 

279 

316 

31*1 

292 

21*2 

231 

2U 

2I18 

.278 

63 

90,961* 

208 

199 

202 

201* 

21*8 

256 

339 

329 

292 

2M* 

196 

207 

21*1* 

.273 

64 

93.565 

192 

210 

210 

221* 

257 

272 

338 

311* 

277 

258 

185 

181 

21*3 

.272 

65 

9l»,321 

178 

200 

207 

205 

262 

250 

312 

326 

237 

270 

190 

168 

231* 

.262 

66 

93,760 

181* 

187 

219 

261* 

21*8 

303 

336 

332 

279 

250 

195 

181* 

21*9 

.279 

67 

92.162 

197 

218 

210 

181 

270 

280 

31*1 

359 

289 

269 

220 

186 

252 

.262 

68 

91,162 

202 

198 

22i* 

253 

286 

298 

327 

320 

302 

2li8 

219 

197 

256 

.287 

69 

90,205 

188 

180 

199 

21*1* 

281 

267 

335 

353 

303 

272 

223 

203 

255 

.286 

70 

88,871 

193 

215 

218 

266 

311 

309 

3?7 

361 

325 

268 

230 

180 

270 

.302 

AVERAGE 
1966-70 

91,235 

193 

200 

21U 

242 

279 

291 

339 

345 

300 

261 

217 

190 

256 

.287 

1/         (pcd     -  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
2/        olpco   -   ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


METERED        [3                   FLAT  RATE    FJ 

COMBINATION        □ 

EXCLUDES  SERVICES  FOR:     AGRICULTURE. 

HYDRANTS  AND  FIRE 

PROTECTION,   AND  OTHER   AGENCIES. 

-63- 


TABLE  6  (continued) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  &  URBAN  PER  CAPITA  USE 

CITY    CENSUS   POPULATION 

AGENCY       aooTHEmr  calitoiwia  water  cjompahy  (clarbcht  sranM)  ,96o 12 » 633 

TVPE  COWCBCIAL  WATER  CCTgAHT 1970 g3»^t64 

CLAREMOHT svstem  serves: 

'^1'^ ALL    ACCOUNTS   IN   CITY □ 

ALL    ACCOUNTS   IN    CITY    t    OUTSIDE [*] 

COUNTY        LQ3  ABOKLES „^„  ^i: 

== PARTLY    IN    CITY   ONLY Lj 

HYDROLOGIC    AREA aODTH    COASTAL OTHER 

OTHER  WATER   SERVICE    AGENCY(S)    WITHIN    THIS 

LOS  ANQELES   nAHKIWG  SOBAREA ^,^^. ^ct^j=^^2J2__2_^^ 


YEAR 

OF 
RECORD 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

ANNUAL 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

SYSTEM 

CITY 

1960 

1,653.0 

?7.5 

56.9 

86.5 

138.4 

155.3 

191.5 

247.4 

241.3 

183.6 

142.3 

69.9 

82.4 

4,123 

61 

1,791.9 

98.2 

91.8 

101.5 

146.3 

172.6 

196.0 

230.3 

224.6 

184.5 

170.0  109.2 

66.9 

4.373 

62 

1,791.T 

80.1 

55.2 

63.5 

146.2 

162.9 

179.9 

236.5 

261.9 

212.3 

149.6 

127.5 

116,1 

4,660 

63 

1,881>.8 

104.3 

75.5 

96.7 

101.6 

168.6 

173.3 

268.3 

260.8 

207.1 

153.2 

127.0 

148.4 

5,225 

64 

2,^95.1 

IW.5 

113.2 

130.0 

170.0 

224.6 

294.9 

377.1 

363.0 

244.1 

220.3 

U4.T 

94,7 

5,521 

65 

2,241.2 

100.0 

1S2.4 

133.4 

131.8 

218.1 

199.3 

318.9 

315.7 

218.7 

259.4 

135.2 

88.3 

5,763 

66 

2,1*96,9 

U7.7 

97.4 

172.5 

207.7 

231.7 

281.8 

339.2 

330.3 

267.8 

205.0 

137.9 

107,9 

6,121 

67 

2,m.8 

ia.5 

159.1 

134.7 

84.3 

201.8 

229.5 

351.5 

364.6 

273.8 

270.4 

154.6 

126,0 

6,199 

68 

2,6Jt0.3 

125.3 

107.1 

163.5 

204.1 

257.4 

281.4 

343.8 

335.0 

301.7 

218.0 

167.3 

135,7 

6.298 

69 

2,61»0.l» 

U2.9 

79.3 

119.9 

184.2 

262.4 

226.5 

346.5 

393.7 

322.0 

268,2 

174.9 

149.9 

6,423 

70 

2,920.5 

124.5 

145.9 

166.4 

228.1 

303.6 

296.1 

392.9 

391.5 

339.9 

250.1 

177.8 

103.7 

6,518 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 

PER 

CONNECTION 

ESTIMATED 
AVERAGE 

POPULA- 
TION 

SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

1 

MONTHLY  (sped 

w 

ANNUALLY        | 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

.mV 

ofpco?/ 

I960 

3.95 

16,286 

U4 

120 

171 

283 

308 

392 

490 

478 

376 

282 

143 

163 

277 

.310 

61 

3.95 

17.273 

183 

190 

190 

282 

322 

378 

4^0 

419 

356 

317 

2U 

125 

284 

.318 

62 

3.95 

18,407 

l4o 

107 

111 

265 

285 

^^6 

4l4 

459 

384 

262 

231 

203 

267 

.299 

63 

3.95 

20,639 

163 

131 

151 

164 

264 

280 

419 

408 

334 

239 

205 

232 

250 

.280 

64 

3.95 

21,808 

220 

179 

192 

260 

332 

451 

558 

537 

373 

326 

175 

140 

313 

.350 

65 

3.95 

22,764 

142 

192 

189 

193 

309 

292 

452 

447 

320 

368 

198 

125 

270 

.302 

66 

3.95 

24.178 

157 

144 

230 

286 

309 

388 

452 

441 

369 

274 

190 

144 

283 

.317 

67 

3.95 

24.486 

160 

232 

177 

115 

266 

312 

463 

480 

-373 

356 

210 

166 

276 

.309 

68 

3.95 

24,887 

162 

148 

212 

273 

334 

377 

446 

434 

404 

282 

224 

176 

290 

.325 

69 

3.95 

25,371 

144 

112 

152 

242 

334 

298 

440 

500 

423 

341 

230 

190 

285 

.319 

70 

3.95 

25,755 

156 

202 

908 

295 

380 

383 

492 

490 

440 

313 

230 

130 

311 

.348 

AVERAGE 
1966.70 

3.95 

2^,935 

156 

168 

196 

242 

325 

352 

459 

469 

402 

31.^ 

217 

161 

289 

.324 

1/         sped     -  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
2/        ofpco   -  ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


METERED        [TC] 


FLAT  RATE    □ 


COMBINATION        Q 


■64. 


TABLE  6  (continuad) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  &  URBAN  PER  CAPITA  USE 


QLBtDALB.  CITr  OF 


HaHCIPAI,  WT8R  I«>AiniCTT 
OLEHIMLE 


CITY    CENSUS  POPULATION 

1980 

1970 

SYSTEM  SERVES: 


119,442 


132,752 


LOS  A>OQ.BS 


30Ura  COASWL 


ALL    ACCOUNTS   IN   CITY 

ALL    ACCOUNTS  IN    CITY    t  OUTSIDE 

PARTLY    IN    CITY  ONLY 

OTHER 


eg 


LOS  AKGELES   PIAIWINQ  SOBARBA 


OTHER  WATER   SERVICE    AGENCYISI    WITHIN    THIS 

riTv.     Creaeent a  Valley  county  Water 


Matrict 


YEAR 
BASIS 


I       YEAR 
OF 
RECORD 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (mill 

on  gollons) 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS- 

ANNUAL 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

SYSTEM 

CITY 

1960-61 

7,813.2 

61-62 

7,726.2 

62-63 

7,207.8 

63-64 

7,9^.6 

64-65 

7,682.6 

65-66 

7,928.0 

66-67 

7,775.k 

67-68 

8,282.5 

68-69 

7,88l.T 

69-70 

8,570.2 

70-71     8,410.9! 

YEAR 

OF 
RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

— 1 

MONTHLY    (gpcd)   V 

ANNUALLY  1 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

,Pc4i 

ofpca- 

1960-6 

. 

110,991 

61-6 

> 

112,361 

lRfl 

62-6 

i 

116,922 

160 

63-6 

I 

120.651 

64-6 

i 

12k ,75V 

168 

.188 

65-6 

) 

125,300 

173 

.194 

66-6 

■ 

185,233 

170 

.190 

67.6 

i 

12k,822 

18? 

.204 

68-6 

) 

124,270 

173 

.194 

69-7 

) 

122,k00 

192 

.215 

70-7 

125,060 

184 

.206 

AVERAGE 
1*66-70 

124,357 

180 

.202 

J/         9Pcd     -  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
2/        ofpco    -  ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


METERED        g] 


FLAT  RATE    □ 


COMBINATION        \^ 


EXCLUDES  SERVICES  FOR:     AGRICULTURE.  HYDRANTS  AND  FIRE 
PROTECTION,   AND  OTHER   AGENCIES. 


.65. 


TABLE  6  (continued) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  8,  URBAN  PER  CAPITA  USE 


^cr^r.v       T/>a  ATfyr-ffa  nnnmf  WATERW0WC8— PI8TRICT  WO.  K 
TYPE  COOIITf  VmgRHDWCS  DI3TOICT 


Not  Available 


LANCASTER,   QUARTZ  HILL 


LOS  AROELBS 


SYSTEM   SERVES: 

ALL    ACCOUfJTS  IN   CIT> 
ALL    ACCOUNTS   IN    CIT^ 


r'DROLOGIC    AREA 


SOinH  LABHTAH 


PARTLY    IN    CITY    ONLY 

„TM.ro  Lancaster  and  vicinity 


CD 


ANTELOPE  VALLEY  PLANNING  SUBAREA 


OTHER   WATER   SERVICE    AGENCY(S)    WITHIN    THIS 

i-iTv. Quartz  Hill  Co.  Water  District, 
Antelooe  Park,  Mutual  Water  Co.  , 
Lancaster  Mutual  Water  Co. 


YEAR 

OF 

RECORD 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

ANNUAL 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

SYSTEM 

CITY 

1960 

2.012.0 

61 

2.096.7 

62 

2.160.3 

63 

2.259.7 

64 

2,517.7 

65 

2,6k7.^ 

66 

2,918.6 

57 

2,87^.2 

68 

3.225.6 

69 

3.369.0 

70 

3.835.8 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 

PER 

CONNECTION 

ESTIMATED 
AVERAGE 

POPULA- 
TION 

SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

1 

MONTHLY  (jpcd)   1/ 

ANNUALLY        | 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

9Pc<|V 

,i^,y 

1960 

25,392 

a6 

.she 

61 

27.076 

212 

.237 

62 

27,818 

213 

.239 

63 

29,372 

211 

.236 

64 

30.380 

226 

.253 

65 

30.877 

235 

.263 

66 

31.115 

257 

.288 

67 

31.367 

^ 

251 

.281 

68 

31.728 

277 

.310 

69 

32.3^7 

28? 

.319 

70 

33.019 

318 

.356 

AVERAGE 
1966.70 

31,915 

278 

.311 

y         gpcd     -  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
2/        ofpco   -  ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


METERED 


FLAT  RATE    □ 


EXCLUDES  SERVICES  FOR:     AGRICULTURE, 
PROTECTION,   AND  OTHER   AGENCIES. 


ATION        □ 
TS  AND  FIRE 


.66. 


TABLE  6  (continuad) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  &  URBAN  PER  CAPITA  USE 


LOIIQ  BEACH.  CITY  OT 


TYPE 

CITY 

LONO  BEACH 

COUNTY 

LOS  AHOBLES 

HYDROLOGIC    AREA          SOOTH    COASTAL 

LOS 

ANOELES    PLAimiNG  SUBAREA 

CITY    CENSUS   POPULATIO 

1960 

1970 

SYSTEM   SERVES: 

ALL  ACCOUNTS  IN  CIT- 
ALL  ACCOUNTS  IN  CIT> 
PARTLY    IN    CIT 


351,270 


363.746 


HER. 


IN    CITY    ONLY 

Most  of  City  +  outside 


LI 

CD 


OTHER   WATER   SERVICE    AGENCY(S)    WITHIN    THIS 

ri-rv.  So.  Calif.  Water  Co.  ;  Domlnguez 

Water  Corp.;   Northgate  Garden  Water 
ua.!  tiyenaM  pai>k  wAtitf  fMuh,  Tnr 


TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 


JUL 


ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS- 


I960 
61 


l6.q60.U 


982.8 
1,2TU 


9fin.9 


1,187 


UhJkjZ 


,6A,B         t 
L,fe)3.i 


,951. 


1 

1,818  Jo 


,nk.k 


Uiaa,6 


1,015 


J£&.1 


17,'?69.6 


l6.8lt?.8 


i,oin 


3 
1,165 


1,292 

1 


k 
870.8 


\JiSL 


,892, 


1,025 


L-toi, 


,638,7      a 

1.629  .li 


,812, 


i,fi^': 


8 
1.987Jg 


l,586|r 
Z 


1,536.  X 


,6l»O.0 

1.366J 


,223.0 

■  950.0 


,25^ 


1.175. a 


17.006.2 


1,282 


3S.6 


1,207. 


3 

t,177 


,505.2  11 

1, 6go.fi 


,953 


.^akx 


,580,0 

1 ,430, 


1,PT7 


18,673.1 


1,213 


1,305 


1,355 

0 

1728^ 


U»88.l 


,775.1 

l.T67.|5 


^067 


1,56^ 


Vr^3 

^.587J 


087 


7 

1 -193^8 


18,120^ 


1,195 
1,198 


0 
1.182 


iT^!^ 
2 


L.238 


.713J7         11 

1.700.7 

,757.  k  J 

1.933. 


^9521' 


2.020,3 


SKt^i 
1.808 


1.2l»0 


1,1U4,6 


19,'t2't.l 


17585; 
17573 


9 
1,100 


L.660 


A3i 


gjUl 


1329^8 

1.739 


1,292 


1.213 


19,199.6 


1,216 


1,393. 
0 


r 

1.230ji 


,773 


1.825.  i» 


2,092, 


7 
2.191 


JSS" 


1,1*20, 


1.721 


1 
1.267J9 


21,3lt2.0 


1,291 


1,532, 

7 


t.738, 


,001.1  2 

2.0't8.6 


IlSi 


g.2T5 


,056.2 

1.773J 


1,51*9 


1 
l.lt20h 


20.91*1.8 


17550 
1,U01 


3 
1.208. 


1,1»80, 

1 

iTsSiT 


L.687 


I950.5 


lilT 


g.316.. 


7559^7 
1,881 


,518 


1 
l.lt86J8 


21.7ll*.l* 


1.358i 


5  2, 

1.883 J6 


113,3 

2.0l»9.hr 


I282I 


7 
2.277. 


,071*.  6 
ll.8l9i 


1,578 


1 


YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

ANNUALLY 

MONTHLY    (apd) 

V 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

,pcdJ/ 

o.pcoi' 

I960 

^l*fl,6l? 

91 

95 

110 

l4l 

148 

157 

180 

168 

164 

139 

97 

103 

133 

.149 

61 

350.k05 

117 

U9 

119 

138 

154 

161 

174 

169 

151 

I4l 

116 

87 

137 

.153 

62 

352.236 

95 

88 

?4 

133 

150 

154 

166 

182 

155 

125 

119 

108 

131 

.147 

63 

356,297 

U6 

99 

109 

110 

136 

152 

177 

176 

148 

130 

110 

110 

131 

.147 

64 

368.251 

106 

122 

119 

13? 

15? 

160 

181 

172 

160 

139 

108 

104 

138 

.154 

65 

373,964 

103 

113 

111 

110 

148 

152 

168 

174 

147 

156 

110 

99 

133 

.149 

66 

371,919 

104 

106 

125 

149 

152 

173 

18? 

184 

164 

151 

116 

105 

143 

,160 

67 

367,374 

113 

118 

122 

112 

1?6 

166 

184 

192 

162 

151 

129 

Ul 

143 

.160 

68 

366,501 

121 

122 

135 

158 

176 

186 

201 

200 

187 

156 

l4l 

125 

159 

.178 

69 

364.453 

119 

U8 

131 

154 

172 

174 

198 

205 

178 

166 

139 

132 

157 

,176 

70 

361,109 

125 

134 

140 

174 

189 

189 

204 

203 

192 

162 

146 

117 

165 

.185 

AVERAGE 
1W6.70 

366,271 

116 

120 

131 

149 

169 

178 

194 

197 

177 

157 

134 

118 

153 

.172 

1/         gpcd     -  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
2/        ofpco    -  ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


METERED        [X]                    FLAT  RATE    □ 

COMBINATION        [7] 

EXCLUDES  SERVICES  FOR:     AGRICULTL 

JRE.  HYDRANTS  AND  FIRE 

PROTECTION,    AND  OTHER   AGENCIES. 

.67- 


I'DROLOGIC 


TABLE  6  (continuad) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  &  URBAN  PER  CAPITA  USE 

CITY    CENSUS   POPULATION 

LOS  AWOBLESf  CrW  07 igeo 1,7^0,184 

MOinCIPAL  WATER  DEPAmMarT 1970 1,850,763 

T^S  ANGELES   (City  Proper  and  Harbor  Portion)         ^"    e   ve  :  — 

i 1 1 '  ALL    ACCOUNTS   IN    CITY | | 

,.„     .__,__  ALL    ACCOUNTS   IN    CITY    t    OUTSIDE E3 

lOS  AHDEUS  td. 

PARTLY    IN    CITY   ONLY 

„^   ^      City  Proper  and  Harbor 
AREA         90OIH  CXMSTAL other 

other  water   SERVICE    AGENCY(S)    WITHIN    THIS 

LOS  ANOELES   PLAMNHfO  SOBAREA  ^,-,^. 


OF 
RECORD 


TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 


ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS' 


MAR 


APR 


MAY 


JUN 


JUL 


AUG 


1960 
61 


lOg.OQlt.O 


6,972 


6 

6,592 


3rS17 


9,204,6 


10,88: 


.7 
10  f  281 


9,723 
a5 


7 
8,Q^6 


6,61*6 


xjm 


105.197.'* 


7,736 


7,178 


8,180.3 


3,£ia 


97565^ 
Z 


9.778 


10,61:  .0 

10. 3t 


6<?i 


299. 


2 
9.22'* 


7,784 

1 


9 

fijg'^Jo 


100,658.3 


7,292 

8,008 


9 
6,132 


6,932.2 


wrs 


S.1A2 


9,l*06.|' 
1 


8,701 


7  9,975 

9.012.1 


9 
10.371  i 


10,i*3§.6 

10.49' 


9,072 
1 


9.539 


7,7a 
1 


7,018 

1 


unii 


100.509.1 


5 

6.450 


8,061 


;x358 


3.289 


9,615^! 
6 


5 
8.748. 


9,233 
0 


8.706 

6 

9.140 


7.8^0,2 


105.595.3 


7,722 


7,246 


7 
7.624 


11,03;  3 


7,807. f 


97W6: 
0 


'.325,3. 


9,599 
10. 53^.0 


7,286 


0 

7.351 J2 


65 102.181.0 


9 

7,106 


7,273 


SU13i 


10,21! 

6 


2 
1CI»531 


8,973. 


9 

q,729 


7,643 


3 
7,076 


106.605.9 


7,321 


1 
6.742 


8,244 


1.078 


190.4 


9,194. 


10.067 


10,98; 
0 


6 
11 .031 


9,549 


3 
9.314 


7,589 
6 


7.469.4 


1-07.131.7 


H7K8- 


1 
7.309 


h^rr.l 


10,91] 
6 


9 9,667.6 : 

TiJ75Kf4~~^  11758?" 


5 

11.454 


9,803 


11,44(1 


5        9  ' 
io,6«7§^ 


8,372 

4 


B759<'t^ 


7.755J9 


114,133.7 


7 
7,386 


H735ir 

t9 


9,103 

3,983 


157552 
2 


I0,4it 

T^      LiTT^ 

9,838.2 


12,21: 


5 ^ 

157593 


9,561 


H7ff3 
6 


8.445.1 


69 114,133.6 


7795? 


H753? 


6,742 


7.774 


H7B5T 
4 


10,97; 
5 


10.66£ 


.7 

10,39<i 

10,73< .0 


B75H3 


3.645.5 


70 


117.186.2 


7 
9.797 


075 

1 


3 
11.80: 


:  .1 


7 
7.691 J8 


YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (jped) 

V 

ANNUALLY   | 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

,pcdV 

.,P..2/ 

1960 

l,74o,l84 

129 

131 

145 

163 

171 

177 

202 

191 

186 

166 

127 

133 

160 

.179 

61 

1,759,000 

142 

146 

150 

164 

175 

185 

194 

190 

176 

169 

148 

125 

164 

.184 

62 

1,772,000 

133 

124 

126 

159 

171 

170 

182 

189 

171 

155 

146 

140 

156 

•175 

63 

1,793,100 

144 

129 

135 

137 

156 

163 

188 

189 

172 

157 

130 

141 

154 

.172 

64 

1,814.700 

137 

145 

143 

152 

171 

171 

196 

187 

176 

162 

134 

131 

l?9 

.178 

65 

1,829.600 

128 

139 

138 

132 

166 

166 

180 

186 

163 

172 

139 

125 

153 

.171 

66 

1,851,000 

128 

130 

144 

163 

160 

181 

191 

192 

172 

162 

13T 

130 

158 

.177 

67 

1,867,200 

136 

l4o 

139 

125 

159 

172 

188 

198 

17? 

168 

149 

134 

157 

.176 

68 

1.902.160 

140 

134 

143 

160 

176 

182 

195 

194 

186 

162 

151 

143 

164 

.184 

69 

1,917.560 

134 

126 

13? 

156 

172 

171 

198 

205 

182 

175 

152 

145 

163 

.183 

70 

1,850,763 

145 

150 

153 

176 

191 

192 

207 

206 

193 

176 

154 

134 

173 

.194 

AVERAGE 
1%6.7D 

1,877,737 

137 

136 

1^3 

156 

172 

180 

196 

199 

182 

169 

149 

i:?7 

163 

18^ 

J/         9pe.J     -  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
2/        olpco    -   ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


METERED        pf]                    FLAT  RATE    □ 

COMBINATION        Q 

EXCLUDES  SERVICES  FOR:     AGRICULTURE 

HYDRANTS  AND   FIRE 

PROTECTION.   AND  OTHER   AGENCIES. 

-68- 


TABLE  6  (continued) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  &  URBAN  PER  CAPITA  USE 

CITY    CENSUS   POPULATION 

»=ENCY Trts  AnnBT.gg,  rTW  Qf ,960 738.831 

TYPE  mnnciPAL  watbr  DgpAMMiaiT 1970  970.779 

LOS  ANGELES    (San  Fernando  Valley  R)rtlon>        system  serves; 

'-l'^ : i /  ALL    ACCOUNTS   IN   city □ 

COUNTY        lOSAKKLBS  all  accounts  in  city  +  outside QS 

■ partly    IN    CITY   ONLY PT 

„.,„^„  San  Fernando  Valley 

KYDROLOGic  area        aOPTO  COASTAL 

OTHER  water   service    AGENCYISI    WITHIN    THIS 

LOS  AWQELES    PLAWWIltQ  SOTAREA city: 


YEAR 

OF 

RECORD 


TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 


ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS- 


2,508 


3,630.? 


MAY 

5,800 
k 


AUG 


SEP 


OCT       NOV       DEC 


1960 
61 


57.'>75.g 


2^5^ 
3.389 


l>.9V6 


5770? 
1 


5 


7;«3 

3 


6 
6,860 


0 
^,998 


2,702 
9 


9 
3,g't5 


60.925.3 


M5^ 


2 

5i05i 


6.801.8 


77557 


7.050 


5,733 
k 


37S97 
k 


1 
2,773 


59,198.0 


3,301 
U,OJi$ 


9 

2,517 
¥^ 
2,866 


3,005 
2 


3 
5,198 


57367 
3 


^7955: 

1 

57B97: 


7 
6,082, 


7,259 
3 


0 

7,665 


579a 

6 

?755ir 


7 
l>,680 


*7l57 
5 


2 
3,981 


57,506.5 


37BI9 

J7W 


5 


2 


7 
5,i»ogJo 


5735? 
571^ 


7.3^9 


5 


3,317 


'►,050 


63,958.0 


0 
H,128 

B 

3.688 


it.197.0 


175^? 


M93 


9 
6,181 


1 
7,673 


e;n2 


7 
5,699 


37552 


0 
3.555 


6l,l>05.'t 


4,722  J' 
1 


1.926 


6,210 
5 


7 
5.770 J8 


3 
7.677 


5,555 

0 

^7315 


6^51 


17^5^ 

1 


3 
3.093 


66,3^1.6 


37508 
^737 


3 
3,356 

3 

3,930 


3,886.9 


5,705 


5,822 
5 


IT 
7,251 


573*2 

7 


9 
8,112 


2 

5^285 


3772? 

7  

5,590 
7 

^7nr 

I 

579iT 

6 

^7930: 


7 
3^505 


63,239.9 


5715? 


3,658 

3,098 


2,796 


¥7^55^5 

7         ^,671 
5,52Y.9 


57588 

0 

^795? 


87ii5 
6,171.7 

57567 
7.298.2 


5 
8.551 


5785T 

3 

770S? 


6 
5.995 


6 
1^658 


69,955.8 


70,091.1 


57599 


if7^5^ir — 
5        16.253 


?755^ 

1 

775^ 


7 
6.109. 


57292 
6 

97OTTr 


2 

7.671 


8.210 


,292. 


i.509 


5 
5.211 


6J^ 

6 

6.082 


2 
5.686 


75,565.3 


37953 


1 
5.056 


5 
l7.557.fe 


1 
9.095 


7,792 
J 


3.658 


YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

estimated 

AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

ANNUALLY 

MONTHLY    (sped) 

V 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

gpcji' 

ofpcoi' 

1960 

738.831 

110 

119 

158 

223 

253 

286 

333 

300 

282 

218 

122 

152 

212 

.237 

61 

778.000 

150 

1S6 

1fi8 

217 

?36 

2<n. 

n5 

292 

?56 

?16 

167 

115 

?15 

.250 

62 

807.000 

132 

111 

1?9 

a? 

215 

25X 

290 

396 

257 

187 

172 

159 

391 

.225 

63 

850.900 

155 

122 

135 

150 

190 

215 

296 

282 

256 

176 

131 

155 

187 

.209 

64 

877.500 

15<J 

16? 

\f^ 

171 

217 

23  ■! 

307 

?fl? 

?55 

210 

135 

131 

199 

.223 

65 

915,500 

120 

155 

136 

153 

219 

210 

288 

271 

202 

228 

132 

109 

185 

.206 

66 

955,000 

120 

126 

161 

201 

199 

256 

285 

277 

223 

205 

131 

120 

192 

.215 

67 

969,800 

150 

155 

129 

96 

186 

212 

270 

235 

201 

199 

155 

121 

179 

.200 

68 

1,005,880 

132 

126 

150 

188 

223 

252 

273 

256 

235 

175 

156 

135 

190 

.213 

69 

1,020,590 

126 

108 

150 

172 

207 

200 

262 

285 

238 

205 

160 

158 

188 

.210 

70 

970,779 

131 

159 

157 

215 

251 

256 

300 

302 

268 

202 

169 

122 

210 

.235 

AVERAGE 
1966.70 

982,210 

130 

131 

157 

175 

213 

233 

278 

279 

233 

197 

1-3^ 

129 

192 

.215 

J/         gpcd     -  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
2/        olpco    -  ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


METERED       (X] 


FLAT  RATE    □ 


COMBINATION        [^ 
HYDRANTS  AND  FIRE 
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TABLE  6  (continued) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  &  URBAN  PER  CAPITA  USE 


MJHTERHr  PARK.  CITy  OF 


MDHICIPAI.  WATER  DEPARTHEWT 


MOMTBtEY  PARK 


r-DROLOGIC    ARE^ 


SOOTH  OOASTAL 


CITY    CENSUS   POPULATION 

1960 

1970 

SYSTEM   SERVES: 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY 
ALL  ACCOUNTS  IN  CITY 
PARTLY  IN  CITY  ONLY. 
OTHER 


37.821 


49.166 


□ 
CI 
Gil 


LOS  ANOELES  PLAMNINa  SUBAREA 


San  Gabriel  Valley  Water  Company 


YEAR 

OF 

RECORD 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

ANNUAL 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

SYSTEM 

CITY 

1960 

61 

62 

2,1'H.9 

12U.5 

103.1* 

118.0 

161.6 

199.3 

196.1 

250.6 

21*7.8 

219.6 

190.1 

170.6 

160.3 

63 

2,1T0.9 

162.8 

122.8 

11*2.2 

ll*2.2 

183.8 

190.1 

261*. 9 

266.7 

222.1* 

179.2 

138.0 

155.8 

64 

2,352.7 

1^7.2 

160.9 

162.1 

172.2 

218.2 

220.3 

286.5 

262.9 

228.3 

202.1 

11*6.1 

11*5.9 

65 

2,306.1 

1W*.3 

11*9.7 

162.8 

156.9 

2ll*.l* 

209.7 

267.2 

272.0 

199.2 

21*0.0 

157.6 

132.3 

66 

2,^6I».0 

1U6.7 

1U2.3 

177.1 

201.9 

209.1* 

252.3 

295.3 

288.9 

233.7 

211.6 

157.6 

11*7.2 

67 

2,tel.7 

68 

2,639.3 

69 

2, 618.0 

70 

2,7Wt,8 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

ANNUALLY 

MONTHLY    (gpcd) 

V 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

,pcjV 

ofpco^ 

1960 

61 

62 

1*2,197 

95 

88 

90 

128 

152 

155 

192 

189 

173 

11*5 

135 

123 

139 

.156 

63 

1*3,901* 

120 

100 

lOl* 

108 

135 

IW* 

195 

196 

169 

132 

105 

111* 

132 

.11*8 

64 

1*5. 1«9 

108 

122 

115 

126 

155 

162 

201* 

187 

168 

IH 

107 

101* 

11*2 

.159 

65 

1*6,008 

101 

116 

111* 

ui* 

150 

152 

187 

191 

11*1* 

168 

llU 

93 

137 

.153 

66 

1*7,350 

100 

107 

121 

11*2 

11*3 

178 

201 

197 

165 

11*1* 

111 

100 

iita 

.159 

67 

1*7,662 

- 

139 

.156 

68 

1*7,756 

151 

.169 

69 

lia,3l8 

11*8 

.166 

70 

1*8,362 

> 

155 

.171* 

AVERAGE 
1966.70 

47,890 

11*7 

.165 

1/         speJ     -  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
2/        ofpco    -   ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


METERED        [jj                    FLAT  RATE    □ 

COMBINATION        □ 

EXCLUDES  SERVICES  FOR:     AGRICULTURE 

HYDRANTS   AND   FIRE 

PROTECTION,    AND  OTHER  AGENCIES. 
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TABLE  6  (continued) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  &  URBAN  PER  CAPITA  USE 

CITY    CENSUS   POPULATION 

AGENCY  PASAiMtt.  crrr  or  .aKo  116.407 

TYPE MOinCIPAL  WATER  DEPAHMBIT 1970  113i327 

SYSTEM   SERVES^ 

CITY PASAPgMA ALL    ACCOUNTS  IN   CITY CD 

COUNTY  IPS    AKKUS  ALL    ACCOUNTS  ,N    CITY.  OUTSIDE R 

PARTLY    IN    CITY   ONLY LJ 

HYDROLOGIC    AREA  SOOTH    OBABTAL \ OTHER 

OTHER  WATER   SERVICE    AGENCY{S)    WITHIN    THIS 

LOS  AKQBLB  PLAMIUMB  SOBARBA city: 


YEAR 

OF 

RECORD 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS- 

ANNUAL 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

SYSTEM 

CITY 

1960 

9.230.3 

550.9 

U80,3 

Ul.O 

676.3 

69V.I 

871.9 

?89.8 

1034 

1,060. 

3 

6 

1.074 

695.2 

6 

560.2 

61 

<}.606.q 

516.3 

576.9 

569.9 

no.o 

724.0 

892.'; 

L,030, 

6 

1419, 

1,005. 

9 

3 

1,034 

781.4 

625^ 

52 

8.843.2 

499.7 

50k,8 

391.3 

519.8 

695.5 

827.7 

J23.0 

1.071, 

1,007. 
6 

0 

L.095 

726.4 

1 

671.3 

63 

8.8te.5 

620.7 

60l»,l 

509.1* 

>80.6 

583.8 

722.7 

ik8.9 

l,OTl 

1,029. 

7 

6 

666.5 

ftfi.s 

64 

9.582.9 

575.7 

636,1* 

587.1* 

5k9.1 

655.7 

333.  S 

L,035, 

1 

1,01*5. 

2 
1,069 

738.7 

1 

621.2. 

65 

8.903.8 

553.7 

513.0 

531.9 

53^^.5 

62l».5 

3ffiUQ_ 

)27.1 

UQia 

941.8 
0 

xri.y 

766.8 

fiUaS- 

66 

9,3T6.7 

l»73.6 

W5.8 

55l*.l 

r35.5 

737.5 

579f9 

L,032, 

8' 

1.179 

1,080. 

T  .  . 

6 
?19.2 

708.6 

589,4 

67 

8,915.6 

$06,2 

565.6 

WS.b 

568.9 

W.b 

n.7.2 

XX..9 

1.1IH, 

1,633. 

1 

?9T.2 

793. 

0 

646.7 

68 

9.">31.2 

502.7 

58^,2 

509.7 

59k.9 

71V.I 

J93.0 

>84.3 

UlQl 

1,042. 
k 

3 

5'!1.6 

717.2 

734.8 

69 

9,753.9 

&7.S 

561.1 

5'>0.2 

m.^ 

69V.8 

J32.0 

Auk 

UJSl, 

1,254. 

1 

3 

IfOTO 

859.8 
0 

725>.-« 

70 

10. 01^.6 

691.1 

699.9 

671.1 

rae.o 

7te.3 

J72.5 

L,03l». 

k 

L,U6. 

1,227. 

r 

L 

rrs.T 

754.9 

630.0 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

ANNUALLY 

MONTHLY    (jped)    V 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

,pcji1 

,.p.c2/ 

1960 

U6,407 

153 

142 

122 

194 

1?2 

24? 

274 

315 

304 

298 

199 

155 

217 

.243 

61 

U6,548 

143 

irr 

158 

209 

200 

255 

28? 

110 

288 

286 

223 

173 

226 

.253 

62 

116,281 

139 

155 

108 

14? 

193 

237 

256 

297 

287 

279 

208 

186 

208 

.233 

63 

116,478 

172 

185 

l4i 

166 

162 

207 

235 

297 

295 

274 

191 

171 

208 

.233 

64 

118,597 

156 

185 

160 

182 

178 

2^4 

282 

W 

294 

291 

208 

171 

221 

.248 

65 

120,099 

149 

152 

143 

176 

168 

222 

249 

289 

261 

248 

213 

164 

203 

.227 

66 

120,178 

127 

144 

149 

204 

198 

244 

277 

317 

300 

247 

196 

158 

214 

.240 

67 

118,315 

138 

171 

135 

160 

148 

202 

247 

311 

291 

272 

223 

176 

206 

.231 

68 

U6,894 

139 

172 

141 

198 

197 

255 

272 

304 

297 

263 

204 

203 

220 

.246 

69 

115,033 

176 

174 

151 

167 

19? 

241 

264 

304 

364 

297 

249 

202 

232 

.260 

70 

113,327 

197 

218 

191 

208 

211 

286 

294 

318 

361 

221 

222 

179 

242 

.271 

AVERAGE 
1966.70 

116,749 

155 

176 

153 

187 

190 

246 

271 

311 

323 

260 

219 

184 

223 

.250 

1/         9ped     -  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
2/        ofpca    -  ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 

•  Does  not  Include  outside  services. 


METERED        (3                   FLAT  RATE    □ 

COMBI 

NATION        □ 

EXCLUDES  SERVICES  FOR:     AGRICULTl 

JRE. 

HYDRA 

ITS  AND  FIRE 

PROTECTION.   AND  OTHER  AGENCIES. 
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TABLE  6  (continu«d) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  &  URBAN  PER  CAPITA  USE 


AGENCY  PCTtOHA.  CITT  OF 

TYPE  NtmxflXPAL  Vki)i&  UKPAKTM1!»IT 


67.157 


87.384 


PONOKA 


LOS  AKQELES 


DROLOGIC 


SOOTH  COASTAL 


LOS  ANOELES  FLANNINQ  SOBARSA 


CITY    CENSUS   POPUL* 

1960 

1970 

SYSTEM  SERVES: 

ALL    ACCOUfJTS   IN    CITY Q] 

ALL    ACCOUNTS   IN    CITY    +  OUTSIDE CI] 

PARTLY    IN    CITY   ONLY Q^ 

oTM^n  Most   In  City  and  OutBlde 

OTHER  WATER   SERVICE    AGENCYIS)    WITf     N    THIS 

^,^^.  So.  Ca.  Water  Co..   Orange  Prove 


nii.f.i.i«f .   P.«irt,.  Sf     n«.„<4.."l 

YEAR 

OF 

RECORD 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

ANNUAL 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

SYSTEM 

CITY 

1960 

5,027.3 

232.1 

215.6 

271.1 

too.  5 

»85.9 

571.6 

589.  ( 

626.7 

588.9 

hoB.i 

253.! 

283.5 

61 

5,7'^4.7 

337.1 

314.  J 

339.4 

^74.6 

534.8 

640.6 

593.6 

685.] 

581.1 

512.6 

358.S 

273.0 

62 

5,*91.2 

311.« 

247.  £ 

258.7 

»42.7 

482.4 

556.9 

576.  J 

713.7 

595.9 

^51.'. 

392.! 

361.1 

63 

5,^97.4 

355.; 

293.3 

337.4 

336.5 

488.5 

546.7 

r29.( 

703.7 

550.1 

l*54.{ 

338.7 

363.2 

64 

6,135.0 

354.f 

374.7 

373.5 

t35.1 

571.1 

504.2 

300. { 

733. f 

633.5 

576.1 

329. J 

348.2 

65 

6,062.0 

354.; 

363.7 

404.9 

122.7 

595.7 

572.5 

735.i 

769.! 

552. 3595.(381. €313. 2 

66 

6,783.8 

345.: 

333.0 

524.2 

363.7 

624.0 

ri4.2 

315.: 

817.  £ 

684.7 

592.:  410. c  358.4 

57 

7,486.7 

430.  C 

486.8 

509.7 

t47.7 

550.3 

ri2.8 

)06.4 

942.; 

719.5 

roo.c 

536.; 

443.8 

68 

7,896.2 

468.( 

418.4 

525.4 

526.5 

733.9 

300. 9?05. e  887. C  801. 3666. f  548. J  514. 2 

69 

8,085.0 

510.  J 

448.5 

509.0 

j84.4 

757.5 

r22.5 

)02.g 

Loo(y.s 

850.9719.5551.7526.6 

70 

8,526.6 

522.9 

496.5 

581.5 

589.6 

B18.9 

334.2 

m.i 

968.f 

853.1 

ri3.7 

591.1 

481.5 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 

PER 

CONNECTION 

BTIMATED 
AVERAGE 

POPULA- 
TION 

SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

ANNUALLY 

MONTHLY  (gpcd) 

1/ 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

Bpcd-' 

o.pco2/ 

1960 

65,660 

114 

113 

133 

203 

239 

290 

338 

308 

299 

201 

129 

139 

209 

.234 

61 

59,189 

157 

162 

158 

229 

249 

309 

323 

319 

280 

239 

173 

127 

227 

.254 

62 

70,657 

142 

125 

118 

209 

220 

263 

309 

326 

281 

206 

185 

165 

213 

.239 

63 

73,309 

156 

143 

148 

153 

215 

248 

321 

310 

250 

200 

154 

160 

205 

.230 

64 

rr,i36 

148 

168 

156 

188 

239 

261 

335 

307 

274 

241 

l42 

146 

217 

.243 

65 

r7,963 

l47 

167 

168 

181 

246 

245 

304 

318 

236 

246 

163 

130 

213 

.239 

66 

79,318 

l4o 

150 

213 

237 

254 

300 

332 

332 

288 

241 

173 

146 

234 

.262 

67 

r9,72i 

174 

218 

206 

187 

263 

298 

367 

381 

301 

284 

224 

180 

257 

.288 

68 

r9,978 

189 

180 

212 

261 

296 

334 

365 

358 

334 

369 

228 

207 

270 

.302 

69 

82,011 

201 

195 

200 

238 

298 

294 

355 

394 

346 

283 

224 

207 

270 

.302 

70 

82,649 

204 

214 

227 

278 

320 

336 

380 

378 

344 

278 

238 

188 

283 

.317 

AVERAGE 
1966-70 

i0,735 

182 

191 

212 

240 

286 

312 

360 

369 

323 

271 

217 

186 

263 

.294 

1/         gpcd     -  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
2/        ofpco   -  ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


METERED        QcD 


FLAT  RATE    Q 


COMBINATION        Q 
HYDRANTS  AND  FIRE 
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TABLE  6  (continued) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  &  URBAN  PER  CAPITA  USE 

CITY    CENSUS  POPULATION 

AGENCY        SAHTA  MPWICM.  CITT  0? iqko  B^.^9 

^^PE tumrrrvkT.  Mti—  n»PtimtMPf 1970 88t289 

„  ^^_  SYSTEM   SERVES: 

CITY  SAIITA    IK»ICA ALL    ACCOUNTS   IN   CITY □ 

ALL    ACCOUNTS  IN    CITY    +  OUTSIDE ^Q 

COUNTY      MS  ABBKLBS partly  m  city  only CD 

HYOROLOGic  AREA     dOlHH  COASttL "■ 

OTHER  WATER  SERVICE    AGENCY(S)    WITHIN    THIS 

LO8  AKQKLB3   PLAIMIMB  SmAKgA city: 


YEAR 

OF 
RECORD 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gollons) 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS- 

ANNUAL 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

SYSTEM 

CITY 

1960 

k,670.9 

32V.3 

309.? 

3k7.7 

tOT.O 

V23.V 

to9.9 

Ii81*.6 

V67.7 

'•*?-T 

kS^.J 

295.8 

333.8 

61 

k.6n.8 

365.3 

113.7 

361.1 

182,5 

"HO. 9 

l»29.6 

1*73.9 

1*53.5 

V20.9 

l*ll*.5 

350.7 

296.1 

62 

k,6l9.3 

339.1 

281.7 

310. k 

377.2 

k21.8 

IH5.1 

l*58.V 

1*78.3 

1*28.6 

385.0 

370.1 

353.6 

63 

^^,6al.9 

>i00.9 

293.7 

362.9 

351.6 

to8.0 

I106.I* 

k82.6 

J*63.1 

1*21*.? 

1*00.3 

322.6 

365.5 

64 

4,88^.^ 

363.9 

3T2.0 

380.1 

375.2 

k37.k 

k09.5 

^81. 5 

1*70.9 

1*55.9 

k^.6 

31*8.6 

358.8 

65 

V,912.7 

3W.5 

3'H.O 

389.6 

}5k.3 

V5I.I 

k3k.l 

1*70.0 

1*87.8 

1*38.6 

M7.0 

367.0 

31*3.7 

66 

5,210.k 

370.0 

328.3 

kz6.k 

»36.9 

1*41.3 

1*75.3 

523.0 

519.8 

506.8 

1*71.3 

361.5 

31*9.8 

57 

5,121 .8 

380.1 

3't0.8 

380.5 

5k5.8 

Mk3.k 

l»68.2 

516.1 

533.2 

1*66.2 

■►58.5 

1*10.3 

376.7 

68 

5.T01.0 

I1O9.I 

367.3 

M2k.6 

»65.6 

5V2.3 

?30.3 

56i*.8 

566.3 

525.6 

1*62.3 

1*19.2 

1*23,6 

69 

5.kS7.k 

i»00.2 

^kk.6 

MokA 

iks.o 

H88,2 

l*T9.3 

5P6.6 

52<).l* 

l^65.? 

Irt7.fi 

1*20.0 

k2q.^ 

70 

5A7T.9 

l>08.1 

303.2 

1*32.1 

*76.9 

518.5 

i71.2 

530.2 

526.3 

509.8 

kak.l 

1*35.5 

382.0 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 

PER 

CONNECTION 

ESTIMATB5 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

1 

MONTHLY  (jpcd)   1' 

ANNUALLY       | 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

,p.di/ 

,fpc.2^ 

1960 

83.32! 

126 

128 

135 

163 

J61* 

161* 

199 

181 

m 

164 

nfl 

190 

i?3 

.171 

61 

81*  .932 

139 

1^2 

137 

150 

156 

169 

180 

172 

165 

ITT 

138 

112 

151 

,169 

62 

81*  .00; 

130 

120 

119 

150 

162 

;65 

176 

181* 

170 

148 

147 

136 

151 

.l«r9 

63 

83,773 

151* 

125 

lllO 

11)0 

157 

162 

186 

178 

169 

154 

128 

141 

153 

.171 

64 

85,lW 

138 

151 

Ikk 

11*7 

166 

160 

182 

178 

178 

163 

136 

136 

157 

.176 

65 

85,625 

131 

11*2 

11*7 

138 

170 

169 

177 

184 

171 

183 

143 

129 

157 

.176 

66 

85,993 

139 

136 

160 

169 

166 

184 

196 

195 

196 

177 

140 

131 

166 

.186 

67 

86. 53* 

ll*2 

11*1 

Iks 

133 

166 

180 

192 

199 

180 

171 

158 

140 

162 

.181 

68 

86,77; 

152 

11*6 

158 

179 

202 

204 

210 

210 

202 

172 

161 

157 

180 

.202 

69 

88,1.05 

11*6 

139 

11*7 

169 

178 

181 

192 

1?3 

17? 

182 

1?? 

1?7 

168 

.188 

70 

38,52< 

11*9 

122 

157 

180 

189 

177 

193 

192 

192 

176 

164 

139 

170 

.190 

AVERAGE 
1966.70 

87,al4< 

ll»6 

137 

153 

166 

180 

185 

197 

198 

189 

176 

156 

145 

169 

.189 

J/        gpc4     -  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
2/       afpco    -  ACRE.FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


METERED       [X] 


FLAT  RATE    |       | 


COMBINATION 


□ 
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TABLE  6  (continuad) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  &  URBAN  PER  CAPITA  USE 


AGENCY 

TORHAHCE  cnr  OF 

TYPE 

CITY 

TORRANCE 

COUNTY 

lOS  AHOELBS 

HYDROLOGIC 

AREA        SOOTH  COASTAL 

LOS  ANGELES   PLANNINQ  SUBAREA 

100.991 


134,584 


CITY    CENSUS   POPUL^ 

1960 

1970 

SYSTEM   SERVES: 

ALL    ACCOUNTS   IN    CITY 

ALL    ACCOUNTS   IN    CITY    +    OUTSIDE 

PARTLY    IN    CITY   ONLY 

OTHER 

OTHER   WATER    SERVICE    AGENCVISl 

r-iTv.  Domlniguez Water  Corp. 


CD 


California  Water  Service  Company 


YEAR 

OF 

RECORD 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

ANNUAL 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

SYSTEM 

CITY 

1960 

5,154,0 

302.4 

313.5 

369.2 

450.4 

509.4 

479.7 

563.8 

524.0 

498.2 

466.5 

318.8 

358.1 

16,362 

61 

5.778.0 

401.3 

375.3 

428.2 

489.8 

525.2 

522.2 

611.0 

585.6 

540.3 

513.9 

436.5 

348.7 

17, 611 

62 

5,858.5 

392.7 

314.9 

379.7 

484.2 

550.4 

530.8 

607.7 

644.8 

538.4 

508.1 

454.6 

452,2 

18,034 

63 

5,959.5 

455.9 

370.8 

424.6 

418.6 

518.9 

544.7 

654.1 

649.5 

534.4 

528.7 

402.5 

456.8 

18.569 

64 

6,555.7 

456.0 

466.1 

493.1 

512.5 

610.9 

576.3 

688.2 

692.6 

617.3 

571.4 

439.3 

432.0 

21.209 

65 

6.355.2 

Wk.k 

431.8 

485.7 

424.1 

586.8 

583.4 

654.9 

694.9 

581.1 

607.2 

446.0 

414.9 

21.978 

66 

6.1*47.6 

450.9 

387.9 

518.6 

603.2 

638.5 

683.7 

725.4 

534.1 

530.9 

385.9 

505.6 

482.9 

22.606 

57 

23.101 

68 

7.414.4 

521.9 

502.3 

595.2 

648.3 

714.3 

682.0 

713.8 

692,5 

682.1 

602.7 

554.4 

504.9 

23,069 

69 

7.489.3 

477.4 

427.8 

506.9 

626,2 

730,1 

685,6 

764,7 

771,3 

684.4 

681,3 

577,0 

556,6 

2^,261 

70 

7,808,^ 

503,6 

498,9 

573.8 

681.1 

752.0 

763,8 

801,7 

775.3 

716.4 

654,5 

587.7 

499,5 

22.66S 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 

PER 

CONNECTION 

ESTIMATED 
AVERAGE 

POPULA- 
TION 

SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

1 

MONTHLY  (gpcd)   V 

ANNUALLY        | 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

,P=dV 

.,^0^ 

1960 

4.11 

67.327 

145 

i6a 

irr 

223 

244 

237 

270 

251 

247 

224 

158 

172 

209 

.234 

61 

4.10 

72,205 

179 

186 

191 

226 

235 

241 

27? 

262 

249 

230 

202 

156 

219 

.245 

62 

4.08 

73,579 

172 

153 

166 

219 

241 

240 

266 

283 

244 

223 

206 

198 

as 

.244 

63 

4.07 

75,576 

195 

175 

181 

185 

221 

240 

279 

277 

236 

226 

178 

195 

a6 

.242 

64 

4.05 

85.896 

171 

187 

185 

199 

229 

224 

258 

260 

240 

215 

170 

162 

208 

.233 

65 

4.04 

88,791 

161 

174 

176 

159 

213 

219 

238 

252 

218 

221 

167 

151 

196 

.220 

66 

4.02 

90,876 

160 

152 

184 

221 

227 

251 

257 

190 

195 

137 

185 

171 

194 

.217 

67 

4.00 

68 

3.99 

92,045 

183 

188 

209 

235 

250 

247 

250 

243 

247 

2U 

201 

177 

220 

.246 

69 

3.97 

92,346 

167 

165 

177 

226 

255 

247 

267 

269 

247 

238 

208 

194 

222 

.249 

70 

3.96 

89.723 

181 

199 

296 

2'n 

270 

284 

288 

279 

266 

235 

218 

180 

256 

.287 

AVERAGE 
1966-70 

91.247 

173 

176 

194 

234 

2^1 

257 

266 

245 

239 

205 

203 

181 

223 

.250 

1/         sped     -  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
2/        ofpco   -  ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


METERED        \x} 


FLAT  RATE    Q 


COMBINATION        □ 
HYDRANTS   AND  FIRE 
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TABLE  6  (continued) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  &  URBAN  PER  CAPITA  USE 


CITY    CENSUS   POPULATION 

.960 l'^f'^•^0 


AGENCY 

MADERA,  crrr  OF 

TYPE 

mnnciPAL  water  district 

CITY 

MADERA 

COUNTY 

MADERA 

HYDROLOG 

c  AREA         SAH  JSAQUUI  BASIH 

VALLET  EAST  SIDE 

970  le.Qitit 


SYSTEM   SERVES: 

ALL    ACCOUNTS   IN   CITY Qt] 

ALL    ACCOUNTS   IN    CITY    *   OUTSIDE CJ 

PARTLY    IN    CITY   ONLY Q] 

OTHER— 

OTHER   WATER    SERVICE    AGENCYfSI    WITHIN    THIS 
CITY; . 


PUnmO  SDBAREA 

YEAR 

OF 

RECORD 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (mill 

on  gollo 

ns) 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS' 

ANNUAL 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

SYSTEM 

CITY 

1960 

61 

62 

127 

218 

282 

317 

291 

212 

138 

96 

76 

63 

1.837 

78 

6)f 

95 

86 

188 

268 

310 

286 

20U 

121 

71 

66 

3.975 

64 

2,055 

68 

93 

loi* 

158 

216 

261f 

336 

304 

207 

164 

74 

67 

4.240 

65 

2.077 

67 

73 

uo 

12? 

2U9 

278 

332 

306 

214 

164 

87 

72 

4.393 

66 

2,268 

70 

70 

137 

200 

21*7 

328 

373 

312 

Slk 

165 

84 

68 

4,437 

57 

1,888 

71 

67 

89 

66 

191 

213 

313 

30J» 

235 

164 

101 

74 

4,498 

68 

1,966 

59 

69 

77 

135 

232 

297 

336 

269 

216 

135 

71 

70 

4,637 

69 

2,973 

68 

58 

76 

128 

2k6 

279 

333 

3a 

245 

139 

91 

89 

4,732 

70 

2,0l»7 

71* 

69 

121 

152 

266 

309 

360 

316 

218 

84 

31 

47 

4,828 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 

PER 

CONNECTION 

ESTIMATH) 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

ANNUALLY 

MONTHLY  (sped) 

!_/ 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

,pcd^ 

«fpcc2/ 

1960 

61 

62 

14,800 

286 

475 

635 

691 

634 

477 

301 

216 

166 

63 

3.77 

15.000 

168 

)-52 

204 

191 

4o4 

596 

667 

615 

453 

260 

158 

14? 

336 

.376 

64 

3.71 

15,700 

l4o 

204 

214 

335 

444 

560 

690 

625 

439 

337 

157 

138 

358 

.401 

65 

3.64 

16,000 

135 

162 

222 

260 

502 

579 

669 

617 

446 

331 

181 

145 

356 

.399 

66 

3.58 

15,900 

142 

157 

278 

419 

501 

688 

757 

633 

449 

335 

176 

138 

391 

.438 

67 

3.51 

15.800 

145 

151 

182 

139 

390 

449 

639 

621 

496 

31? 

213 

151 

327 

.366 

68 

3.'t5 

16,000 

U9 

149 

155 

281 

468 

619 

677 

542 

450 

272 

148 

l4l 

336 

.376 

69 

3,38 

16,000 

137 

129 

153 

267 

496 

581 

671 

647 

510 

280 

190 

179 

355 

.398 

70 

3.^1 

16.000 

149 

l?4 

244 

317 

?36 

644 

726 

617 

4?4 

169 

6? 

?? 

3?1 

.393 

AVERAGE 
I966-70 

3.45 

15,900 

138 

148 

202 

285 

478 

596 

694 

616 

472 

278 

1?8 

I4l 

??2 

.3?4 

y         9pe4     -  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
2/        ofpco  -  ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


METERED        □                   FLAT  RATE    □ 

COMBINATION        5J 

EXCLUDES  SERVICES  FOR:     AGRICULTURE 

HYDRANTS  AND   FIRE 

PROTECTION.   AND  OTHER  AGENCIES. 
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TABLE  6  (continued) 

WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  &  URBAN  PER  CAPITA  USE 

CITY    CENSUS   POPULATION 

AGENCY         'or™  '«Mg»  commr  mta  BisqgcT ,^^„        17,881 

TYPE  COUIITT  WWTO  PISBtlCT 1970  31.006 

SYSTEM  SERVES:  y 

CITY mlTATO ALL    ACCOUNTS   IN   CIT>/ U 

limUjI  ALL    ACCOUNTS   IN    CITY    +   OUTSIDE C^ 

'^'^      "^ PARTLY    IN    CITY  ONLY Q] 

HYDROLOGIC    AREA  8*11   FBAIICISCO    BAY °-^HE« ^ 

OTHER   WATER   SERVICE    AGENCYISI    WITHIN    THIS 

NORTH  BAT  PLAMHIMO  SPBAREA ; city: 


YEAR 

OF 

RECORD 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS- 

ANNUAL 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

SYSTEM 

CITY 

1960 

692 

31.9 

29.5 

32.3 

'16.3 

63.9 

9k.k 

98.8 

9^.3 

77.6 

56.3 

32.4 

33.8 

4.709 

61 

644 

32> 

30.0 

25.8 

V7.6 

58.1 

85.0 

9«t.5 

70.4 

62.6 

58.3 

42.9 

36.3 

4.999 

62 

8S1 

32.8 

3l».l 

41.6 

68.8 

89.7 

L01.8 

113.9 

109.6 

86.5 

58.2 

43.2 

40.9 

5.257 

63 

850 

la.e 

lw.3 

'15.3 

to.5 

73.9 

116.9 

L26.l» 

123.0 

95.1 

58.0 

43.8 

45.3 

5,342 

64 

1,061 

W.3 

l^.i» 

50.1 

81.6 

92.4 

Lll^.2 

lin.8 

145.0 

128.5 

102 .0 

54.9 

53.5 

5.964 

65 

1,230 

57.6 

57.7 

63.7 

67.6 

136.7 

IW.V 

L67.8 

153.7 

136.2 

117.9 

65.8 

59.2 

6.748 

66 

1,371 

67.7 

59.0 

7l».2 

U%.8 

ll»6.7 

L78.2 

L79.6 

168.0 

127.1 

121.8 

65.9 

67.7 

7.626 

57 

i,'a5 

7»».2 

65.5 

77.3 

79.5 

Ll|2.9 

L35.8 

>01.0 

191.3 

160.0 

126.4 

86.7 

73.9 

8.016 

68 

1,583 

77.8 

7l».9 

80.7 

L38.3 

167.5 

>09.0 

!19.0 

L86.8 

179.7 

113.9 

78.1 

57.1 

8.360 

69 

1,682 

78.8 

79.6 

86.5 

LO6.5 

L86.0 

L88.3 

!32.2 

232.5 

179.6 

L25.2 

_27.5. 

89.0 

8.734 

70 

1,895 

86.7 

8l.l» 

113.9 

L63.8 

!18.7 

ill. 2 

>l»8.5 

231.9 

212.1 

145.4 

85,3 

95,9 

9.058 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 

PER 

CONNECTION 

ESTIMA1H5 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

ANNUALLY 

MONTHLY  (gpcd) 

w 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

,pcdV 

o.pco?/ 

1960 

3.79 

17,881 

57 

58 

58 

86 

114 

175 

176 

169 

144 

101 

60 

61 

104 

.116 

61 

3.76 

18,800 

55 

56 

44 

84 

99 

149 

161 

120 

110 

100 

76 

62 

93 

.104 

62 

3.72 

19,586 

54 

74 

68 

U5 

147 

171 

187 

1T9 

145 

95 

73 

67 

114 

.127 

63 

3.71 

19,850 

68 

71 

73 

68 

120 

195 

204 

199 

158 

94 

73 

73 

U6 

.130 

64 

3.63 

21,685 

71 

78 

74 

125 

137 

176 

210 

215 

198 

151 

84 

79 

133 

.149 

65 

3.55 

24,047 

84 

93 

93 

93 

201 

201 

247 

226 

187 

173 

91 

87 

148 

.166 

66 

3.49 

26,672 

81 

96 

89 

142 

176 

220 

215 

201 

157 

146 

82 

81 

140 

.157 

67 

3.47 

27,853 

85 

82 

89 

95 

164 

162 

231 

220 

190 

145 

103 

85 

137 

.153 

68 

3.45 

28,903 

86 

91 

89 

158 

186 

240 

243 

207 

207 

126 

90 

64 

146 

.163 

69 

3.4it 

30,084 

84 

94 

92 

U6 

199 

206 

248 

248 

197 

133 

107 

95 

151 

.169 

70 

3.42 

31,006 

89 

97 

W 

175 

225 

225 

256 

238 

226 

150 

91 

99 

165 

.185 

AVERAGE 
1966-70 

3.45 

28,900 

85 

92 

95 

137 

190 

211 

239 

223 

195 

140 

95 

85 

lifS 

.165 

J/         gpcd     -  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
2/        olpco   -  ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


METERED        [3 


FLAT  RATE    □ 


EXCLUDES  SERVICES  FOR:     AGRICULTURE.   H-^SRANTS 
PROTECTION,   AND  OTHER  AGENCIES. 


COMBINATION        □ 
D  FIRE 


■76. 


TABLE  6  (continued) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  &  URBAN  PER  CAPITA  USE 

_  CENSUS  POPULATION 

AGENCY        mini  mjHiciML  wan  discttct n»Kn       12*1.525 

TYPE  MWICIBa  HATER  PiaTlgCT „■„)         166,323 

^.^^  BADSiOITO,  NSl  mm,  8M  MfML,  RC.  system  serves: 

CITY : I » ; ALL    ACCOUNTS   IN    CITY | 1 

|gm]w  ALL    ACCOUNTS  IN    CITY    t   OUTSIDE CD 

=0'J^''^^ PARTLY    IN    CITY   ONLY C3 

„,   ^  Msst  of  N*rla  Coaiitr 

HYDROLOGic  AREA 8AK  WAaCISCO  BAT °^"^" 

OTHER  WATER   SERVICE    AGENCYISl    WITHIN    THIS 

WORTH  BAY    PLAmUlIl   SIIBARKA CITY: 


YEAR 

OF 

RECORD 

5 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallon.) 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS- 

ANNUAL 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

SYSTEM 

CITY 

1960 

6.326 

331 

323 

36l» 

kit 

578 

731 

791 

770 

677 

5*6 

369 

370 

33.566 

61 

7,068 

371 

323 

385 

501 

6%1 

826 

927 

81* 

723 

632 

*9l 

*3* 

*0.011 

62 

7,896 

i|i»l 

klK 

50l» 

666 

6Xk 

9ll» 

9*3 

907 

777 

555 

*9* 

*67 

*1.633 

63 

7,605 

512 

V36 

V>1 

l*i|2 

627 

912 

990 

9*5 

810 

55a 

kko 

**2 

*3.*k8 

64 

8,OH7 

k3l 

1»71 

522 

655 

756 

791 

989 

977 

865 

73* 

*23 

*33 

*5,180 

65 

8,290 

iM 

t»37 

513 

MW 

855 

917 

1,026 

966 

865 

810 

*96 

*67 

*6.852 

66 

9,o6o 

W3 

iiao 

5*5 

751 

909 

1,033 

1,087 

1.078 

910 

829 

526 

*89 

*7.856 

57 

8,525 

535 

l|62 

527 

1016 

837 

8I»I» 

1.125 

1.U5 

972 

508 

622 

532 

*8.529 

68 

9.669 

527 

'»96 

563 

Slk 

9TI 

1,135 

1.229 

1,053 

1,029 

765 

531 

556 

*8.790 

69 

10,171 

566 

525 

635 

698 

l,0l»9 

1,072 

1,22* 

1,279 

1.052 

792 

636 

6*3 

*9.*2* 

70 

10,505 

612 

522 

675 

918 

1.121 

1.108 

1.269 

1,197 

1^129 

813 

553 

588 

50,917 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNECTION 

ESTIMATE) 
AVERAGE 

POPULA- 
TION 

SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY  (9pcd)   L^ 

ANNUALLY       1 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

,pc.J/ 

olpco?/ 

1960 

3.23 

12*,525 

86 

93 

9* 

127 

150 

196 

205 

199 

181 

1*1 

97 

96 

139 

.155 

61 

3.23 

129,3*8 

93 

89 

96 

129 

160 

213 

231 

203 

186 

158 

127 

108 

1*9 

.166 

62 

3.23 

L3*,7*9 

105 

no 

121 

165 

195 

226 

226 

217 

192 

133 

122 

U2 

160 

.179 

63 

3.2* 

1*0,789 

117 

111 

113 

105 

1** 

216 

227 

217 

192 

128 

10* 

101 

1*8 

.165 

64 

3.2* 

1*6,573 

95 

U5 

U5 

1*9 

166 

180 

218 

215 

197 

162 

96 

95 

150 

.168 

65 

3.25 

152,175 

95 

103 

109 

107 

181 

201 

218 

205 

189 

172 

109 

99 

1*9 

.166 

66 

3.25 

L55,6l8 

100 

96 

113 

161 

188 

221 

225 

223 

195 

172 

U3 

101 

159 

.178 

67 

3.26 

L57.991 

109 

10* 

108 

9* 

171 

178 

230 

228 

205 

10* 

131 

109 

1*8 

.165 

68 

3.26 

159,026 

106 

HI 

U* 

173 

197 

2*1 

2*9 

21* 

219 

155 

113 

113 

167 

.187 

69 

3.26 

161.780 

113 

n5 

127 

1** 

209 

221 

2** 

255 

217 

158 

131 

128 

172 

.192 

70 

3.26 

166.323 

119 

112 

131 

18* 

217 

222 

2*6 

232 

226 

158 

111 

U* 

173 

.193 

AVERAGE 
1966-70 

3.26 

L60.14S 

109 

108 

U9 

151 

196 

217 

239 

230 

212 

1*9 

120 

113 

16* 

.183 

1/         l.cd     -  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
2/       ofpco  -  ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


METERED        aD 


PLAT  RATE    Q 


COMBINATION        Q 
HYDRANTS  AND  FIRE 


.77. 


TABLE  6  (continued) 

WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  8.  URBAN  PER  CAPITA  USE 


AGENCY  TOHT  BRAOQ.  Crg  Of 

TYPE  MUHICIPAL  WATgR  DEPAMMEm! 


r-DROLOGIC    ARE* 


W>mS  COASTOL 


CXiASTAL  PLAWmO  SDMRM 


CITY    CENSUS   POPULATION 

1960 kMi 

1970  kM5 

SYSTEM  SERVES: 

ALL    ACCOUNTS   IN    CITY [^J 

ALL    ACCOUNTS    IN    CITY    +   OUTSIDE \Z3 

PARTLY    IN    CITY   ONLY Q] 

OTHER 

OTHER   WATER   SERVICE    AGENCY(S)    WITHIN    THIS 
CITY:^ . 


YEAR 

OF 

RECORD 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (milli 

en  gallo 

ns) 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

ANNUAL 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

SYSTEM 

CITY 

1960 

61 

62 

63 

64 

65 

217 

15 

Ik 

1? 

lU 

21 

2^ 

25 

2k 

20 

17 

^k 

15 

1,626 

66 

255 

16 

Ik 

16 

18 

23 

28 

28 

27 

23 

20 

20 

22 

l,66r 

57 

283 

23 

22 

2lf 

20 

23 

3k 

32 

28 

2k 

18 

17 

18 

1,758 

68 

252 

18 

18 

17 

17 

19 

2k 

30 

30 

2k 

21 

18 

16 

1,805 

69 

277 

17 

16 

18 

16 

21 

Zk 

30 

35 

30 

26 

21 

23 

1,819 

70 

316 

20 

19 

22 

26 

31 

33 

36 

33 

29 

25 

22 

20 

1,879 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 

PER 

CONNECTION 

ESTIMATED 
AVERAGE 

POPULA- 
TION 

SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

1 

MONTHLY  (sped) 

u 

ANNUALLY       | 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

gpcd-^ 

o.pco?/ 

I960 

61 

62 

63 

64 

65 

2.1t6 

4,000 

121 

123 

123 

119 

165 

195 

197 

190 

167 

135 

U8 

119 

148 

.166 

66 

2M 

4.100 

122 

124 

126 

142 

182 

224 

217 

215 

184 

161 

163 

176 

170 

.190 

67 

2M 

4.324 

173 

183 

178 

150 

1T4 

263 

2^5 

207 

184 

117 

129 

m 

179 

.200 

68 

2.k6 

4,440 

129 

142 

123 

130 

l4l 

178 

220 

221 

183 

154 

133 

119 

156 

.175 

69 

2.46 

4,474 

125 

130 

128 

la 

154 

177 

218 

252 

221 

187 

15? 

165 

170 

.190 

70 

2.k6 

4.622 

137 

146 

;50 

185 

217 

2^4 

251 

2P 

208 

172 

157 

13? 

186 

.208 

AVERAGE 
1966-70 

2.k6 

4,392 

137 

145 

141 

146 

174 

215 

228 

22? 

196 

162 

lie 

l46 

172 

•193 

J/         9pcd     -  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
2/        ofpco    -  ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


METERED        □                    FLAT  RATE    □ 

COMBI 

NATION 

□ 

EXCLUDES  SERVICES  FOR:     AGRICULTURE 

HYDRA 

MTS  ANt 

3  FIRE 

PROTECTION,   AND  OTHER   AGENCIES. 

.78. 


TABLE  6  (continued) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  &  URBAN  PER  CAPITA  USE 


AGENCY 

UKIAH,   CnT  OF 

ryPE 

MOIflCIPAL  WATER  DEPARIMEMT 

UKIAH 

COUNTY 

MENDOCINO 

HYDROLOGI 

c  AREA          SAH  FRANCISCO  BAY 

RHSSIAM 

RIVHl  PLANNING  SUBAREA 

CITY    CENSUS   POPULATION 

9,897 

1970  10.095 

SYSTEM    SERVES: 

ALL    ACCOUNTS    IN    CITY [^] 

ALL    ACCOUNTS   IN    CITY    1    OUTSIDE ^D 

PARTLY    IN    CITYONLY QJ 

OTHER 

OTHER   WATER   SERVICE    AGENCYISl    WITHIN    THIS 


YEAR 

OF 

RECORD 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS- 

ANNUAL 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

SYSTEM 

CITY 

1960 

726 

3^ 

32 

35 

k2 

51. 

105 

122 

109 

80 

1*9 

33 

31 

61 

715 

33 

29 

32 

1*3 

50 

101 

120 

108 

80 

51* 

33 

32 

62 

705 

30 

28 

30 

51 

64 

99 

116 

105 

72 

I«i* 

35 

31 

•  63 

661 

31 

27 

31 

30 

1(8 

91* 

107 

103 

77 

1*2 

33 

38 

64 

78Jt 

37 

3k 

39 

57 

70 

91* 

U8 

111* 

85 

65 

35 

36 

65 

796 

37 

3"* 

llO 

ho 

82 

107 

122 

106 

88 

63 

39 

1*0 

66 

821 

39 

35 

i»2 

1*7 

96 

120 

117 

115 

81 

1*9 

1*1 

39 

67 

820 

38 

35 

38 

37 

75 

93 

132 

131* 

96 

50 

1*2 

50 

68 

900 

'•5 

38 

1*3 

61* 

80 

120 

11*5 

101 

91. 

90 

39 

kl 

69 

897 

i»0 

36 

U3 

1*9 

95 

106 

11*6 

136 

lou 

57 

1*3 

1*2 

70 

886 

37 

36 

»t3 

1*9 

95 

107 

lUJ* 

127 

102 

6l» 

1*0 

1*2 

3.293 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (jpcd) 

V 

ANNUALLY   | 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

,P.di/ 

o.pco?/ 

1960 

10,260 

109 

111 

uo 

136 

169 

31*1 

383 

31*2 

260 

153 

107 

103 

193 

.216 

61 

10.281 

108 

101 

100 

139 

156 

327 

378 

338 

260 

170 

107 

102 

190 

,21^ 

62 

10,301 

91* 

97 

91* 

165 

200 

320 

363 

328 

233 

137 

113 

97 

187 

.209 

63 

10,322 

96 

93 

96 

97 

11*9 

303 

333 

321 

21*8 

131 

106 

118 

175 

.196 

64 

10,31*2 

115 

117 

121 

183 

218 

303 

368 

355 

271* 

202 

112 

112 

207 

,2T 

65 

10,363 

115 

117 

121* 

129 

255 

31*1* 

379 

329 

282 

195 

125 

I2I* 

210 

.235 

66 

10,38U 

120 

120 

130 

151 

297 

385 

362 

356 

260 

151 

132 

121 

216 

.242 

67 

10,i»0l* 

U7 

121 

118 

U9 

252 

298 

1*09 

1*15 

307 

155 

131* 

155 

215 

.241 

68 

10,1*2'* 

139 

131 

133 

205 

2l«8 

383 

1*1*9 

313 

301 

279 

125 

127 

236 

.264 

69 

10,1*1*5 

12i» 

123 

133 

156 

291* 

338 

1*52 

1*21 

333 

176 

137 

130 

235 

.263 

70 

10,1*65 

111* 

122 

135 

156 

291* 

31.0 

1*1*6 

393 

325 

198 

127 

130 

231 

.259 

AVERAGE 
1966-70 

10,1*24 

123 

123 

130 

157 

277 

349 

1.24 

380 

305 

192 

131 

133 

227 

.254 

jy         9pcd     -  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
2/       ofpco   -   ACRE-FEET  PER  CAPITA   ANNUALL 


METERED        [jf"                    FLAT  RATE    '     ' 

coMe- 

.AT, ON 

EXCLUDES  SERVICES  FOR:     AGRICULT 

JRE 

HYDRA^ 

TS    AND    FIRE 

PROTECTION,    AND  OTHER   AGENCIES. 

.79. 


TAkLE  6  (centtnuad) 

WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  &  URBAN  PER  CAPITA  USE 


AGENCY 

PACinC  OAS  &  KLBCraiC  CO. 

TYPE 

COMiraOTAI.  WATRR  finHPAMT 

CITY 

WILLITS 

COUNTY 

MinOCIK) 

HYDROLOGIC 

AREA            BOinH  COASTAL 

coAsnt  FumnoQ  soBAnA 

CITY    CENSUS   POPULATION 

1960____3jUiJ 

1970  3.091 

SYSTEM   SERVES; 

ALL    ACCOUNTS   IN   CITY ^3 

ALL    ACCOUNTSIN    CITY    +OUTSIDE SD 

PARTLY    IN    CITY   ONLY Q] 

OTHER 

OTHER  WATER   SERVICE    AGENCYISl    WITHIN    THIS 
CITY: 


YEAR 

OF 

RECORD 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gollons) 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS- 

ANNUAL 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

SYSTEM 

CITY 

1960 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

20k 

12 

12 

13 

12 

1? 

23 

27 

A 

20 

1? 

13 

Ik 

lA^S 

57 

225 

l'^ 

12 

Ik 

16 

22 

2? 

27 

28 

a 

20 

13 

13 

1,152 

68 

21? 

1^ 

12 

13 

12 

17 

22 

30 

3° 

22 

1? 

Ik 

15 

1,182 

69 

229 

15 

n 

Ik 

18 

20 

2T 

32 

ik 

21 

16 

Ik 

15 

1,19'» 

70 

ZVi 

1? 

m  .. 

13 

Ik 

?? 

?5 

33 

32 

25 

18 

16 

16 

1.219 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 

PER 

CONNECTICM 

ESTIMATHJ 
AVERAGE 

POPULA- 
TION 

SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY  (gpcd)   L^ 

ANNUALLY       | 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

,pcd^ 

ofpco2/ 

1960 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

3.1 

3,550 

uo 

22k 

U8 

116 

172 

213 

2k5 

215 

188 

130 

123 

129 

157 

.176 

67 

3.1 

3,571 

131 

121 

129 

IM 

1?9 

23k 

2k3 

2|5k 

192 

177 

126 

113 

173 

.19k 

68 

3.1 

3,66k 

116 

UO 

U7 

107 

11*5 

198 

262 

267 

203 

13k 

127 

136 

l6l 

.181 

69 

3.1 

3,T01 

129 

127 

12l| 

l6l 

17k 

2l»l 

277 

2U 

186 

iki 

127 

135 

170 

.190 

70 

3.1 

3,779 

123 

125 

;125 

126 

18? 

222 

28^ 

270 

216 

157 

iM 

135 

177 

.198 

AVERAGE 
1966-70 

3.1 

3,653 

122 

121 

123 

131 

176 

222 

262 

2k3 

197 

IkS 

129 

iSo 

168 

.188 

1/         sped     -  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
2/       olpco  -  ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


METERED        □                    FLAT  RATE    f") 

COMBI 

NATION        5] 

EXCLUDES  SERVICES  FOR:     AGRICULTURE 

HYDRAh 

<TS   AND  FIRE 

PROTECTION,   AND  OTHER   AGENCIES. 
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TABLE  6  (continuad) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  slRvibi  URBAN  PER  CAPITA  USE 


MERCED.    CITY  OP 


CITY    CENSUS   POPULATION 


TYPE 

MOHICIPAI,  WATER  DEPAmMOTT 

CITY 

MBRcra 

COUNTY 

MERCB) 

HYDROLOG 

c  AREA      8AH  joAeims  BASni 

VAUBT  EAST  SIDE 

1960. 
1970 


20,068 


22,670 


SYSTEM   SERVES: 

ALL    ACCOUNTS   IN    CITY Q] 

ALL    ACCOUNTS   IN    CITY    ♦    OUTSIDE S]] 

PARTLY    IN    CITY   ONLY ^] 

OTHER 

OTHER   WATER   SERVICE    AGENCY{S)    WITHIN    THIS 
CITY: 


PLAl 

UJULiUUBSt 

YEAR 

OF 

RECORD 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (milli 

ongollo 

ns) 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS- 

ANNUAL 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

SYSTEM 

CITY 

1960 

2,929 

90 

85 

ll»9 

183 

297 

1*63 

1*96 

1*1*3 

322 

211* 

96 

91 

6,31*1 

61 

3,041 

93 

90 

122 

a7 

261* 

1*50 

532 

1*80 

316 

21*3 

137 

97 

6,51*1* 

62 

3,021 

97 

eh 

118 

2itd 

321 

1*31 

513 

1*61* 

327 

185 

133 

100 

6,836 

63 

2.768 

103 

92 

127 

110 

251* 

U(A 

1*99 

1*69 

330 

183 

99 

98 

7.031 

64 

3.157 

101 

121 

136 

232 

329 

1(03 

531* 

1*90 

330 

266 

109 

106 

7.163 

65 

3.210 

106 

109 

156 

17^ 

'?8l 

1*28 

538 

1*71* 

33"* 

260 

11.0 

110 

7.378 

66 

3.587 

113 

109 

197 

301 

3?T 

1*91* 

52? 

55^ 

366 

275 

137 

115 

7. 511* 

57 

3.W 

116 

107 

138 

111 

312 

1*32 

631 

612 

1*18 

282 

161 

121* 

7.650 

68 

3,771 

121 

113 

162 

290 

1*23 

555 

61*1 

565 

1*27 

228 

121* 

122 

7,816 

69 

3,815 

120 

Ul 

11*3 

a5 

1*1*3 

1*87 

61*5 

61*9 

1*87 

239 

11*3 

133 

7,899 

70 

l*,0U6 

129 

119 

181 

308 

1*75 

527 

683 

639 

1*51 

265 

11*0 

129 

8,161 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 

PER 

CONNECTION 

ESTIMATH5 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

1 

MONTHLY  (gpcd) 

u 

ANNUALLY       1 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

„o.V 

ofp.,2/ 

1960 

3.9ft 

25.000 

116 

117, 

19? 

21*1* 

383 

617 

61*0 

572 

1*29 

?76 

IPft 

117 

320 

-358 

61 

3.88 

25.1*00 

118 

127 

155 

285 

335 

590 

676 

6|.0 

ifTi 

^oq 

180 

123 

328 

.367 

62 

3.82 

26,100 

120 

115 

11*6 

317 

397 

550 

63U 

573 

1*18 

229 

170 

121* 

317 

.355 

63 

3.77 

26,500 

125 

121* 

155 

138 

309 

508 

607 

571 

1*15 

223 

125 

119 

286 

.320 

64 

3.70 

26,500 

123 

157 

166 

292 

1*00 

507 

650 

596 

1*15 

321* 

137 

129 

325 

.361* 

65 

3.61* 

26,900 

127 

11*5 

187 

216 

1*57 

530 

61*5 

568 

1*11* 

312 

173 

132 

327 

.366 

66 

3.58 

26,900 

135 

11*5 

236 

373 

1*76 

612 

631* 

661* 

1*51* 

330 

170 

138 

365 

.1*09 

67 

3.52 

27,000 

139 

11*2 

165 

137 

373 

533 

751* 

731 

516 

337 

199 

11*8 

350 

.392 

68 

3.1*7 

27,100 

11*1* 

lUl* 

193 

357 

501* 

683 

763 

673 

525 

271 

153 

11*5 

380 

.1*26 

69 

3.1*1 

26,900 

IW* 

11*7 

171 

266 

531 

603 

773 

778 

603 

287 

177 

159 

389 

.1*36 

70 

3.35 

27,300 

152 

156 

211* 

376 

561 

61*3 

807 

755 

551 

313 

171 

152 

1(06 

.1*55 

AVERAGE 
19M.70 

3M 

27,000 

11*3 

11*7 

196 

302 

1*89 

615 

71*6 

720 

530 

308 

I7I* 

11*8 

378 

.1*21* 

J/        tpei     -  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 

3/       afro  -  ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


METERED       □ 


FLAT  RATE    [y~| 


COMBINATION 


□ 


EXCLUDES  SERVICES  FOR:     AGRICULTURE, 
PROTECTION,  AND  OTHER  AGENCIES. 
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TABLE  6  (continuad) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  &  URBAN  PER  CAPITA  USE 

CITY    CENSUS   POPULATION 

AGENCY ALTORA3.  CIW  07 ioko  2,819 

■^YPE MOHICgAL  WAfBR  DgPAMMBrT 1970  2,799 

SYSTEM  SERVES: 
CITY ALTOBAS ALU    ACCOUNTS   IN    CITY SH 

.^.^^  *'-'-    ACCOUNTS   IN    CITY    +   OUTSIDE C3 

COUNTY  MODOC  I 1 

PARTLY    IN    CITY   ONLY Q] 

HYDROLOGIC    AREA  SACRAMBWO    BA8IH OTHER_ 

OTHER   WATER  SERVICE    AGENCY(S)    WITHIN    THIS 

SHASTA  LAKE  -  PIT  RlVia   PLAmno  gnunm  CITY: 


YEAR 

OF 

RECORD 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

ANNUAL 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

SYSTEM 

CITY 

1960 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

2S9 

9 

9 

8 

l^ 

27 

87 

^7 

51 

3^ 

16 

9 

9 

1.071* 

70 

261 

10 

10 

8 

12 

23 

35 

39 

57 

3^ 

15 

11 

7 

1,032 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 

PER 

CONNECTION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY  (gpcd)   V 

ANNUALLY        | 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

gpcd^ 

ofpco?/ 

1960 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

2.61 

2.801 

100 

113 

99 

153 

310 

322 

51*2 

587 

It08 

180 

nu 

103 

2-^ 

,28s 

70 

2.59 

2.799 

11^ 

127 

.  96 

?,50 

269 

klk 

H9 

$55 

¥?1 

175 

127 

<^ 

?5fi 

■  Pf^7 

AVERAGE 
1966-70 

2.60 

2,800 

106 

120 

?8 

152 

2?0 

368 

1*96 

621 

kok 

178 

120 

9fc 

255 

.286 

1/        9PC<f 
2/      ofpco 


•  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 

■  ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


METERED        □                    FLAT  RATE    □ 

COMBINATION        [X] 

EXCLUDES  SERVICES  FOR:     AGRICULTURE 

HYDRANTS  AND  FIRE 

PROTECTION,   AND  OTHER  AGENCIES. 
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TABLE  6  (continued) 

WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERvio  &  URBAN  PER  CAPITA  USE 


AGENCY 

CALITORHIA  WATER  SERnCE  OOMPAUY 

TYPE 

QDIIMERnTAr.  MATKB  COMPAK 

CITY 

KiHo  cnr 

COUNTY 

lOHTEREr 

HYDROLOGIC 

AREA      CENTIUL  OOASTAL 

HORraEBH 

CITY    CENSUS   POPULATIOI 

1960 

1970 

SYSTEM   SERVES: 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY 
ALL  ACCOUNTS  IN  CITY 
PARTLY  IN  CITY  ONLY. 
OTHER 


g.937 


3,717 


OTHER  WATER   SERVICE    AGENCY(S)    WITHIN 
CITY: 


PLAOiaO  SDBARIA 

YEAR 

OF 

RECORD 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gollons) 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS- 

ANNUAL 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

SYSTEM 

CITY 

1960 

61 

62 

279 

12 

10 

11 

26 

10 

15 

1^ 

15 

30 

2? 

19 

n 

9kO 

63 

257 

12 

U 

Ik 

13 

25 

31 

35 

35 

29 

23 

Ik 

15 

945 

64 

288 

11 

15 

19 

Zk 

27 

31 

3T 

19 

33 

?fi 

12 

Ik 

QSO 

65 

296 

12 

12 

16 

18 

31 

32 

35 

ks 

16 

12 

18 

12 

965 

66 

296 

11 

12 

20 

28 

^o 

1"* 

19 

35 

31 

26 

16 

Ik 

979 

57 

293 

13 

Ik 

18 

13 

29 

33 

ko 

36 

28 

27 

2k 

18 

998 

68 

308 

14 

Ik 

a 

27 

31 

36 

38 

31* 

32 

zk 

19 

18 

1.015 

69 

306 

13 

U 

18 

23 

3k 

36 

ko 

38 

30 

25 

21 

17 

1.030 

70 

313 

11* 

15 

20 

27 

3? 

33 

38 

3? 

33 

27 

20 

16 

1.0U3 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 

PER 

CONNECTIOt 

3TIMATH) 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

ANNU 

ALLY 

MONTHLY  (gpcd 

u 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

,pcdV 

Cpoo?/ 

1960 

61 

62 

3.40 

3,200 

121 

112 

131 

271 

302 

365 

343 

353 

312 

222 

198 

131 

241 

.270 

63 

3.42 

3,200 

121 

123 

l4l 

135 

252 

323 

353 

353 

302 

232 

146 

151 

220 

.246 

64 

3.W. 

3,300 

108 

157 

186 

242 

264 

313 

362 

381 

333 

254 

121 

137 

238 

.267 

65 

3.46 

3,300 

117 

130 

156 

182 

303 

323 

342 

4U 

364 

313 

182 

U7 

246 

.276 

66 

3.48 

3,400 

104 

126 

190 

274 

285 

333 

370 

332 

304 

247 

157 

133 

239 

.268 

67 

3.49 

3.500 

120 

143 

166 

124 

267 

314 

369 

332 

267 

249 

229 

166 

229 

.256 

68 

3.51 

3,600 

125 

134 

188 

250 

278 

333 

341 

305 

296 

215 

176 

161 

234 

.262 

69 

3.53 

3,600 

116 

109 

l6l 

213 

305 

333 

358 

341 

278 

224 

194 

152 

233 

.261 

70 

3.55 

3,700 

122 

145 

174 

243 

305 

297 

331 

305 

297 

235 

180 

140 

232 

.260 

AVERAGE 
1966.70 

3.51 

3,600 

117 

131 

176 

221 

288 

322 

354 

323 

288 

234 

187 

150 

233 

.261 

J/        tpcd     -  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
2/       atpea  -  ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


METERED        [xU 


FLAT  RATE    □ 


□ 


EXCLUDES  SERVICES  FOR:     AGRICULTURE, 
PROTECTION.  AND  OTHER  AGENCIES. 
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TABLE  6  (continued) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  8,  URBAN  PER  CAPITA  USE 


AGENCY 

CALITORinA-AMERICAW  WATER  CO. 

TYPE 

COMMERCIAL  WATER  COMPAHY 

CITY 

MDHTERET  BAY  CITIES 

COUNTY 

MOirPEREY 

HYDROLOG 

c  ^n^^        CaiTRAL  COASmL 

mRraEHH 

CITY    CENSUS   POPULATION 

75.851 

,970 86,0lt7 

SYSTEM  SERVES: 

ALLACCOU'NTSINCITY \23 

ALL    ACCOUNTS   IN    CITY    +    OUTSIDE [xl 

PARTLY    IN    CITY   ONLY ^]] 

OTHER 

OTHER  WATER    SERVICE    AGENCY(S)    WITHIN    THIS 
CITY: 


rLAmmio  subarea 

YEAR 

OF 
RECORD 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (milli 

on  gollo 

ns) 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS- 

ANNUAL 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

SYSTEM 

CITY 

1960 

3.218 

193 

165 

159 

3l»9 

256 

361* 

31*3 

385 

331* 

339 

231* 

197 

2l*,398 

61 

.3 .1*52 

195 

195 

188 

256 

266 

320 

376 

'*35 

353 

373 

26? 

232 

25.190 

62 

3.389 

195 

200 

m 

232 

287 

395 

3U9 

i*u 

329 

31*3 

21*1 

233 

25,318 

63 

3.325 

202 

203 

196 

199 

228 

3W* 

382 

•^53 

363 

?15 

236 

20U 

25.81*3 

64 

3,729 

208 

227 

221 

290 

289 

Uol* 

1*00 

1*61 

31.6 

395 

271* 

2ll* 

26,152 

65 

3.W 

193 

190 

18J» 

223 

257 

322 

359 

1*16 

333 

1*10 

309 

21*8 

26,1*15 

66 

'*,273 

231 

197 

238 

357 

375 

1*36 

1*92 

1*75 

1*61 

1*1*2 

317 

252 

26,231 

57 

3,898 

228 

234 

235 

2k6 

256 

31*2 

377 

1*29 

1*51 

1*1*1* 

358 

298 

26,351 

68 

l*,050 

255 

231 

212 

289 

273 

1*56 

1*61 

512 

390 

1*13 

321 

237 

26,231* 

69 

>*,251 

233 

209 

215 

21)0 

367 

1*53 

533 

1*72 

1*62 

1*1*1* 

306 

317 

26,501* 

70 

i*,r6o 

259 

232 

2lf3 

375 

lAZ 

1*92 

1.85 

567 

506 

507 

331 

3a 

26,850 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNECTION 

ESTIMATED 
AVERAGE 

POPULA- 
TION 

SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

1 

MONTHLY  (gpcd)   V 

ANNUALLY       | 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

^pc.i'' 

o.pco2/ 

1960 

3.08 

75,200 

83 

76 

68 

110 

110 

161 

11*7 

165 

11*8 

11*5 

lOl* 

85 

102 

.111* 

61 

3.09 

77,900 

81 

89 

78 

uo 

uo 

137 

156 

180 

151 

151* 

113 

96 

121 

.136 

62 

3.U 

78,600 

80 

91 

71 

98 

118 

167 

11*3 

169 

11*0 

11*1 

102 

96 

118 

.132 

63 

3.12 

80,600 

81 

90 

78 

82 

91 

11*2 

153 

181 

150 

126 

98 

82 

U3 

.127 

64 

3.13 

81,900 

82 

96 

87 

118 

ui* 

161* 

158 

182 

11*1 

156 

112 

84 

121* 

.139 

65 

3.11* 

83,000 

75 

82 

72 

90 

100 

129 

1I.0 

162 

131* 

159 

121* 

96 

111* 

.128 

66 

3.16 

82,800 

90 

85 

93 

IW* 

11*6 

176 

192 

185 

186 

172 

128 

98 

11*1 

.158 

67 

3.17 

83,500 

88 

100 

91 

98 

99 

137 

11*6 

166 

180 

172 

11*3 

115 

128 

.1U3 

68 

3.18 

83,1*00 

99 

96 

82 

115 

106 

182 

178 

198 

156 

160 

128 

92 

133 

.11*9 

69 

3.19 

81*,600 

89 

88 

82 

95 

11*0 

178 

203 

180 

182 

169 

121 

121 

138 

.155 

70 

3.20 

86,000 

97 

96 

91 

11*5 

166 

191 

182 

213 

196 

190 

128 

120 

152 

.170 

AVERAGE 
19M.70 

3.18 

81*, 100 

93 

93 

88 

119 

131 

173 

180 

188 

180 

173 

130 

109 

138 

.155 

J/         sped     -  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
2/        afpco   -  ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


METERED        □ 

FLAT  RATE    □ 

COMBI 

NATION        IXn 

EXCLUDES  SERV 

ICES  FOR:     AGRICULTURE, 

HYDRA 

MTS  AND  FIRE 

PROTECTION,   A 

MD  OTHER  AGENCIES. 
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TABLE  6  (continued) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  &  URBAN  PER  CAPITA  USE 


AGENCY 

CALHOHBIA  WATER  SERVICE  t,  ALCO  WATER  COMPAKY 

TYPE 

COMMERCIAL  WATER  OOHtPAin 

SALHUS 

COUNTY 

MSHTERET 

HYDROLOG 

c  AREA      CHiraAI,  COASTAL 

wsnsjsn 

CITY    CENSUS   POPULATION 

I960 £8.957 

1970 58,896 

SYSTEM  SERVES: 

ALUACCOUNTSINCITY |^] 

ALL    ACCOUNTS   IN    CITY    t    OUTSIDE C] 

PARTLY    IN    CITY   ONLY [x] 

OTHER 

OTHER   WATER   SERVICE    AGENCY(S}    WITHIN    THIS 


PLAnmn  subarba 

YEAR 

OF 

RECORD 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gollons) 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS- 

ANNUAL 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

SYSTEM 

CITY 

1960 

61 

62 

2,275 

132 

U6 

125 

182 

235 

2ll8 

256 

261* 

220 

191 

165 

iin 

12,267 

63 

2.289 

ll»3 

115 

138 

137 

189 

257 

289 

278 

256 

201 

iin 

11*5 

12,909 

64 

2.1H9 

136 

1U4 

155 

191 

221 

261f 

291 

277 

2kS 

221 

llf3 

13'* 

13,031* 

65 

2.531 

127 

1^8 

156 

161 

250 

277 

298 

286 

269 

21*9 

175 

U5 

13,531* 

66 

2,861 

150 

ll^2 

192 

250 

287 

312 

323 

306 

285 

267 

182 

165 

ll»,Ol»0 

57 

2.83T 

ITS 

158 

173 

162 

256 

261 

339 

337 

301 

286 

216 

176 

ll*,391 

68 

3.073 

175 

163 

192 

256 

316 

353 

355 

350 

315 

2W 

179 

171 

11*, 966 

69 

3.066 

167 

152 

190 

a5 

318 

326 

363 

353 

309 

266 

212 

195 

15,189 

70 

3,238 

180 

166 

216 

29U 

3U7 

328 

370 

365 

3l«) 

269 

197 

166 

15,561* 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 

PER 

CONNECTION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY  (gpcd)   L'' 

ANNUALLY       1 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

,P..V 

0.PC0?/ 

1960 

61 

62 

2.52 

30,900 

138 

131* 

131 

196 

21*5 

268 

267 

276 

237 

199 

178 

11*7 

201 

.225 

63 

2.67 

3l*,ll00 

131* 

119 

129 

133 

177 

21*9 

271 

261 

21*8 

188 

137 

136 

182 

.204 

64 

2.82 

36,800 

U9 

135 

136 

173 

191* 

239 

255 

21*3 

219 

191* 

130 

117 

180 

.202 

65 

2.98 

Il0,300 

102 

122 

129 

133 

200 

229 

239 

229 

222 

199 

11*5 

U6 

172 

.193 

66 

3.13 

1*3,900 

UO 

116 

11*1 

190 

212 

237 

237 

225 

216 

196 

138 

121 

179 

.200 

67 

3.28 

1*7.200 

U8 

120 

U8 

111* 

175 

181* 

232 

230 

as 

195 

153 

120 

165 

.185 

68 

3.^3 

51,1*00 

UO 

109 

121 

166 

198 

229 

223 

220 

201* 

156 

U6 

107 

163 

,183 

69 

3.59 

5l*,500 

99 

100 

U2 

131 

188 

199 

215 

210 

189 

157 

130 

115 

151* 

.172 

70 

3.71* 

58.200 

100 

102 

120 

168 

192 

188 

205 

202 

195 

11*9 

113 

92 

152 

.170 

AVERAGE 
1966-70 

3.t3 

51,000 

107 

109 

122 

151* 

193 

207 

222 

217 

203 

171 

130 

111 

163 

.182 

J/         gpcJ     -  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
2/        ofpea    -  ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUAL 


METERED        (31 


FLAT  RATE    Q 


COMBINATION        Q 
HYDRANTS  AND   FIRE 
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TABLE  6  (continued) 

WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  &  URBAN  PER  CAPITA  USE 

CITY    CENSUS   POPULATION 

AGENCY  CALISTOGA,  CITY  OF ,,^„  1,514 

TYPE  miHICIPAL  HATER  DEBUtlMEin'  ,3^^  1,882 

SYSTEM   SERVES: 

CITY CALISTOGA alu  accounts  in  city □ 

jj^A  ALL    ACCOUNTS   IN    CITY    t   OUTSIDE [3 

COUNTY PARTLY    IN    CITY   ONLY j^^ 

HYDROLOGIC    AREA SAH    FRAHCISCO    BAY OTHER 

OTHER   WATER    SERVICE    AGENCY{S)    WITHIN    THIS 

NORTH  BAY  PLAWMHia  SBBAREA city: 


YEAR 

OF 

RECORD 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

ANNUAL 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

SYSTEM 

CITY 

1960 

130 

680 

61 

175 

7.4 

6.8 

34 

18 

13 

16 

20 

17 

15 

12 

7.6 

8.4 

685 

62 

nk 

8.1 

7.4 

26 

12 

15 

20 

21 

21 

15 

9.3 

9.4 

9.6 

700 

63 

147 

9.4 

8.8 

12 

9.0 

9.0 

14 

18 

19 

15 

11 

11 

11 

706 

64 

127 

11 

11 

11 

8.4 

9.2 

12 

16 

14 

11 

10 

6 

7 

709 

65 

135 

11 

13 

6.0 

5.2 

11 

12 

16 

15 

13 

12 

12 

723 

66 

162 

13 

11 

13 

18 

13 

17 

18 

19 

14 

9.1 

5.8 

11 

799 

67 

137 

12 

13 

11 

13 

14 

12 

13 

11 

10 

9.4 

7.7 

11 

802 

68 

142 

11 

9 

11 

12 

12 

16 

19 

17 

13 

9.1 

6.0 

6.8 

812 

69 

155 

7.5 

5.9 

6.5 

7.8 

13 

16 

22 

26 

21 

12 

9.0 

8.1 

826 

70 

145 

8.1 

7.0 

8.6 

11 

16 

18 

17 

17 

16 

15 

5.3 

5.7 

840 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

ANNUALLY 

MONTHLY    (gpcd) 

V 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

,fci^ 

clpco2^ 

1960 

2.50 

1,702 

209 

.234 

61 

2.50 

1,713 

139 

142 

640 

350 

245 

311 

378 

320 

292 

226 

149 

158 

280 

.314 

62 

2.49 

1,746 

150 

151 

480 

229 

277 

382 

388 

388 

286 

172 

179 

177 

273 

.306 

63 

2.49 

1,760 

172 

179 

220 

170 

165 

265 

330 

348 

284 

202 

208 

202 

229 

.256 

64 

2.49 

1,767 

201 

222 

201 

158 

168 

226 

292 

256 

207 

183 

113 

128 

197 

.221 

65 

2.49 

1,800 

197 

258 

108 

96 

197 

222 

287 

269 

241 

215 

222 

l6l 

205 

.230 

66 

2.47 

1.972 

213 

199 

21? 

304 

213 

287 

?94 

311 

237 

149 

98 

180 

225 

.252 

67 

2.47 

1,979 

196 

235 

179 

219 

228 

202 

212 

179 

168 

153 

130 

179 

190 

.213 

68 

2.46 

2,001 

177 

161 

irr 

20C 

19'? 

266 

'!06 

274 

216 

147 

100 

110 

194 

.217 

69 

2.46 

2.024 

119 

104 

104 

l?fl 

207 

?63 

350 

414 

346 

191 

148 

129 

?10 

.235 

70 

2.46 

2,070 

126 

121 

'    134 

177 

244 

290 

265 

265 

258 

234 

85 

89 

192 

.215 

AVERAGE 
1966-70 

2.46 

2,010 

166 

164 

161 

2C6 

217 

262 

285 

289 

245 

175 

11? 

137 

202 

.22$ 

J/         gpcd     -  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
2/        olpco   -  ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


METERED        [J)                    FLAT  RATE    □ 

COMBl 

NATION        □ 

EXCLUDES  SERVICES  FOR:     AGRICULTURE 

HYDRA 

MTS  AND  FIRE 

PROTECTION,    AND  OTHER  AGENCIES. 
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TABLE  6  (ceii»inw««l) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  &  URBAN  PER  CAPITA  USE 

CITY    CENSUS   POPULATION 

AGENCY         MPA.   CITY  OF iQfiO  22, ISO 

TYPE  mnilCIML  WTER  DEPARTMEWT I970  33,9l*B 

SYSTEM   SERVES: 

CITY H&Eft ALL    ACCOUNTS   IN   CITY [3] 

ALL    ACCOUNTS   IN    CITY    (    OUTSIDE GS 

COUNTY         ME^ PARTLY    IN    CITY   ONLY CD 

HYOROLOGIC    AREA St»    TOtHTTgrn   WAY "      "  ~~ 

OTHER  WATER   SERVICE    AGENCYIS)    WITHIN    THIS 

MOtTH  BAY  PLAKNIMO  SPBARBA city: 


YEAR 

OF 

RECORD 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (milli 

on  gallo 

ns) 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

ANNUAL 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

SYSTEM 

CITY 

1960 

2,6Q7 

IPft 

161 

lOQ 

??7 

256 

29l» 

310 

293 

?6l 

232 

171* 

162 

10.295 

61 

2.581* 

167 

Ili6 

MV. 

i9» 

2to 

292 

313 

271 

229 

225 

177 

II46 

10.63U 

62 

2,1»92 

157 

137 

188 

272 

257 

?90 

289 

280 

226 

120 

l'>3 

123 

11.121 

63 

2.366 

1P2 

13" 

1V1 

ilffl 

191 

3IK) 

32l» 

290 

pin 

186 

IPlf 

131 

11.523 

64 

2,677 

166 

ll*q 

ISQ 

171 

257 

?fi9 

3" 

VS 

281* 

259 

170 

157 

11.865 

65 

2,595 

ISfl 

lUli 

ISO 

IS! 

217 

?96 

312 

323 

302 

?36 

153 

152 

12,180 

66 

3.181 

16? 

1140 

150 

?l4? 

325 

373 

372 

393 

313 

307 

2U0 

163 

12.61*0 

67 

3.059 

18? 

167 

ITfl 

17? 

281 

P84 

UO] 

390 

335 

25l» 

217 

196 

12.7lt9 

68 

3.363 

174 

TiT 

Ifti 

?fl3 

383 

1H7 

lf39 

372 

3'fl 

2l»2 

194 

180 

12,81»0 

69 

3,3lU 

iTfl 

166 

9on 

PI  7 

36i» 

373 

1*38 

l*?!* 

335 

?76 

163 

180 

13,12l» 

70 

:i,i*96 

?nfi 

Ll£3- 

gnft 

28^ 

362 

383 

lf29 

399 

392 

307 

X76 

185 

13,325 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

1 

MONTHLY    (,,cd)    V 

ANNUALLY   | 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

gpcd  J/ 

ofpco^ 

1960 

?.?? 

3l».282 

1?? 

165 

189 

223 

2k? 

?fl7 

291 

274 

?5? 

?16 

166 

150 

?16 

.242 

61 

3.3l» 

35.518 

154 

iiw 

170 

IftP 

Piq 

?74 

281. 

241. 

213 

201 

16? 

12Q 

183 

.205 

62 

3.36 

37.367 

139 

133 

164 

245 

223 

2?8 

248 

240 

200 

102 

134 

104 

166 

.186 

63 

3.38 

38.91.8 

103 

121 

117 

128 

1?9 

291 

269 

240 

206 

153 

102 

108 

181 

.203 

64 

3.1.1 

1.0,1.60 

136 

130 

129 

143 

206 

222 

247 

250 

232 

204 

138 

123 

169 

.189 

65 

3.U5 

1.2,021 

117 

124 

123 

121 

167 

235 

238 

246 

236 

178 

119 

113 

192 

.215 

66 

3.50 

1.1..2IW 

120 

11? 

111 

18-? 

238 

?8l 

271 

285 

235 

222 

180 

118 

197 

.221 

67 

3.53 

U5.001. 

132 

133 

128 

129 

202 

?11 

287 

270 

?4fl 

im 

160 

140 

186 

.208 

68 

3-?6 

1.5.710 

121. 

119 

128 

207 

271 

304 

309 

261 

247 

169 

138 

125 

201 

.225 

69 

3.59 

1.7.115 

132 

137 

148 

164 

262 

279 

317 

316 

?6l 

207 

127 

132 

207 

.232 

70 

3.59 

1.7,900 

139 

1?4 

140 

199 

244 

267 

289 

269 

273 

207 

122 

125 

200 

.229 

AVERAGE 
1966.70 

3.?5 

1.6,000 

129 

132 

131 

177 

243 

268 

295 

282 

253 

197 

145 

128 

198 

.223 

J/         gpcd     -  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
2/        ofpco   -  ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


METERED        Q^                    FLAT  RATE    □ 

COMBINATION        [~] 

EXCLUDES  SERVICES  FOR:     AGRICULTURE 

HYDRANTS  AND  FIRE 

PROTECTION,    AND  OTHER    AGENCIES. 
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TABLE  6  (continued) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  8.  URBAN  PER  CAPITA  USE 

CITY    CENSUS   POPULATION 

AGENCY ABAHEIM.  Cirr  OF isko        104.184 

TYPE MUmCIPAI.  WATER  DKPARTMEIIT 1970        166,701 

SYSTEM   SERVES: 
CITY AMAHEIM ALU    ACCOUNTS   IN    CITY □ 

nBiwrv  ALL    ACCOUNTS   IN    CITY    +   OUTSIDE [x] 

COUNTY  UJWMjJl  , , 

PARTLY    IN    CITY   ONLY Qj 

HYDROLOGIC    AREA  SOITIH    COASTOL OTHER 

SANTA  ANA   PLAMMINQ  SHBAREA oth^er  water  service  agemcyis,  within  this 


YEAR 

OF 

RECORD 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

ANNUAL 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

SYSTEM 

CITY 

1960 

5.96T.I 

298.2 

272,2 

347.3 

»86,4 

563.5 

m,^ 

r43.5 

709.4 

666,4 

■i4'i,3 

355.3 

i£lJi_ 

19. 692 

19.649 

61 

6,9^5.2 

431.1 

408.9 

456.8 

576.5 

640.3 

rr2.8 

r«3.7 

780.6 

664.5 

598.8 

479.9 

351.0 

21,364 

21,335 

62 

7A63.9 

401.3 

324.6 

372.2 

563.9 

656.1 

385.7 

J63.3 

937.1 

755.9 

632.3 

548.9 

522.6 

22,749 

22,696 

63 

8,506.0 

586,0 

456.3 

502.2 

549,3 

733.5 

r66.3 

m.e> 

952.9 

946.0 

315.0 

556.8 

664.7 

23,427 

23,171 

64 

11,219.5 

630.0 

811.4 

m.fe 

)38,9 

L,o46. 

I 

L,128. 

L.362. 

3 

7 
1,271. 

1,068. 
4 

)78.7 

6S3.6 

665.9 

30,720 

28,820 

65 

10.965.0 

641.8 

691.0 

7'52.7 

571.6 

1,053. 

5 
L.O69. 

L,252. 
) 

2 

1,366, 

1,057. 
8 

1,123, 

692.4 
6 

593.4 

32,222 

28,954 

66 

12,290.9 

624.2 

613,6 

946.2 

L,043. 

1,135. 

1,253. 

L,497. 

7 
1,512. 

1,193. 
0 

L.130, 

745.1 
0 

695.6 

32,466 

29,859 

67 

11,7W».2 

774.0 

689.4 

821.9 

539.4 

1.143. 

5 
1,187. 

L,384. 

3 
1,446. 

1,123. 

1 

r 
1,077. 

7S7.4 

1 

669.8 

32,100 

30,033 

68 

12,900.3 

7*7.3 

657.9 

945.5 

L.llO. 

1,211. 

2 

L.262. 

L,523. 

) 

9 

1,552, 

1,254. 

5 

i 
1,025, 

811.2 
4 

798,6 

32,938 

31,007 

69 

12,81*5.7 

762.8 

562.2 

r82.0 

>50.8 

1,196. 

J., 226. 

1,482. 

9 
1.437. 

1,076. 
9 

1,315, 

883.7 
4 

1,168, 

5  33,764 

31.836 

70 

ll*,030.2 

844,4 

804.2 

1,080. 

> 

L,221, 

L,3(i3. 
) 

> 

L,6l7. 

^.630, 

L,407. 

3 

) 
t.274, 

796.8 

1 

578,2 

34,352 

32.419 

year 

OF 
RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

ANNUALLY 

MONTHLY    (gped) 

V 

JAN 

FEB 

mar 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

gpcdJ/ 

olpco?' 

1960 

5.30 

104,411 

92 

90 

107 

155 

174 

197 

230 

219 

213 

168 

113 

112 

156 

.I7«s 

61 

5.29 

113.016 

123 

129 

130 

170 

183 

228 

224 

22^ 

196 

171 

l42 

100 

168 

.188 

62 

5.27 

119.887 

108 

97 

100 

157 

177 

246 

232 

252 

210 

170 

153 

l4l 

170 

.190 

63 

5.25 

122,992 

154 

132 

132 

149 

192 

208 

256 

250 

256 

214 

151 

174 

189 

.212 

64 

■5.24 

160.973 

126 

174 

147 

174 

210 

234 

273 

255 

221 

196 

142 

133 

190 

.213 

65 

5.22 

168,199 

123 

147 

144 

133 

202 

212 

240 

262 

209 

215 

137 

114 

179 

.200 

66 

5.21 

169,148 

119 

130 

l6l 

206 

217 

247 

286 

288 

235 

216 

147 

133 

199 

.223 

67 

5.19 

166,599 

150 

148 

159 

128 

221 

238 

268 

280 

225 

209 

158 

130 

193 

.?16 

68 

5.17 

170,289 

142 

133 

179 

217 

229 

247 

289 

294 

246 

194 

159 

151 

207 

.2^3 

69 

5. 16 

174,222 

l4l 

115 

145 

182 

222 

235 

275 

266 

206 

244 

169 

216 

202 

.?26 

70 

5.14 

176,641 

154 

163 

'197 

230 

253 

263 

295 

298 

266 

233 

150 

106 

218 

.244 

AVERAGE 
1966.70 

5.17 

171,380 

141 

138 

168 

193 

228 

246 

283 

285 

236 

219 

157 

147 

204 

.228 

1/         gpcd     -  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
2/        alpco    -  ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


METERED        QJ 


FLAT  RATE    Q 


□ 
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TABLE  6  (continued) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  &  URBAN  PER  CAPITA  USE 


CITY    CENSUS   POPUL 


rOLLBRTOH,  CITT  Of 


56.180 


MIWICIPAL  WAT8R  DPAmMBIT 


'970 85.826 


POLLBRTCTi 


OMlWg 


SYSTEM    SERVES: 

ALL  ACCOUNTS  IN  C  I  T  ■. 
ALL  ACCOUNTS  IN  CI  T  > 
PARTLY    IN    CITY 


OUTSIDE 


LI 
CD 


■"DROLOGIC    ARE* 


900M  COASttL 


SANTA  ANA  PLAMNIMO  SOBAREA 


,THFP    Most  of  city  and  outside 

!    WATER    SERVICE    AGENCY(S)    WITHIN    THIS 

Page  Avenue  Mutual  Water  Compai 
Lansdown  Mutual  Water  Company 


YEAR 

OF 

RECORD 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS- 

ANNUAL 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

SYSTEM 

CITY 

1960 

V ,760.8 

237.^ 

226.6 

29'..1 

1OO.2 

i36.6 

.82.8 

572.1 

555.2 

^'9 

1.32.3 

261..7 

311.9 

61 

5A92.7 

360.0 

335.8 

385.6 

%9>^.k 

525.2 

5*7.3 

590.1. 

61I..2 

525.0 

1.92.9 

368.8 

253.1 

62 

5,3T8.2 

288.i» 

232.1 

276.1 

•^51.3 

1.85.0 

513,6 

602,1 

700.2 

560.8 

«6.if 

m.l 

^78.1 

63 

5,6I»1.6 

UOO.2 

293.3 

37k.  5 

377.2 

51V.5 

51.0.3 

686.3 

683.7 

51.1..1 

1.91.2 

31.6.6 

391.7 

64 

6,831.6 

^3.9 

1.38.0 

Vl.8.5 

507.2 

6U.9 

606.8 

82I..1. 

820.1. 

731.7 

660.7 

392.9 

385.2 

65 

6,W7.1 

3V2.3 

391.1 

J.65.5 

IHO.8 

615.7 

621.1 

7IW.0 

810.3 

637.7 

708.2 

1.18.5 

325.9 

66 

7,119.0 

3V8.2 

329.0 

i.63.6 

597.8 

61.6.7 

729.2 

863.7 

917.1 

761.0 

665.9 

1.23.6 

373.2 

57 

7,089.7 

1.21.5 

*09.7 

J.69.2 

370.1 

61.6.6 

712.5 

797.3 

92^.1. 

786.0 

666.2 

1.92.9 

393.3 

68 

7,555.7 

425.9 

376.8 

1.91.  V 

593.1 

69I..8 

771.0 

881..1. 

928.8 

793.1 

6I.9.O 

500.k 

1.1.7.0 

69 

7,'»9V.9 

389.1 

333.8 

V59.2 

553.1 

690.2 

682.8 

890.9 

952.7 

81.6.8 

682.1 

522.0 

1.92.2 

70 

8,265.li 

1^5l^.9 

».57.2 

532.7 

656.6 

838.0 

835.8 

9I.8.3 

966.2 

891.2 

731.5 

538.5 

klk.5 

YEAR 
OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNECTION 

ESTIMATE 
AVERAGE 

POPULA- 
TION 

SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY  (gpcd)   I' 

ANNUALLY        | 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

gpcd-^ 

o.pco?/ 

1960 

56,732 

135 

138 

167 

235 

21.8 

283 

325 

316 

321 

246 

156 

177 

229 

.256 

61 

59,238 

196 

202 

210 

278 

286 

308 

322 

334 

295 

268 

208 

138 

254 

.284 

62 

63,761. 

1I16 

130 

ll«) 

236 

21.5 

268 

305 

354 

293 

256 

201 

191 

231 

.259 

63 

69,321 

186 

151 

171. 

181 

239 

260 

319 

318 

262 

228 

167 

182 

223 

.250 

64 

73,522 

177 

205 

197 

230 

268 

275 

362 

360 

332 

290 

178 

169 

254 

.284 

65 

77,889 

ite 

179 

193 

176 

255 

266 

306 

336 

273 

293 

179 

135 

228 

.255 

66 

79,21*7 

11.2 

IW 

189 

251 

263 

307 

352 

373 

320 

271 

178 

152 

246 

.276 

67 

80.060 

170 

183 

189 

151. 

260 

297 

321 

372 

327 

268 

205 

158 

243 

.272 

68 

81,583 

168 

159 

191. 

2te 

275 

315 

350 

367 

324 

257 

204 

177 

253 

.283 

69 

83.2110 

151 

11.3 

178 

221 

267 

273 

345 

369 

339 

264 

209 

191 

247 

.277 

70 

86.1.88 

ip 

189 

199 

2?? 

312 

322 

354 

360 

343 

273 

208 

154 

262 

.293 

AVERAGE 
1966-70 

82,124 

160 

I6H 

190 

224 

275 

303   344 

368 

331 

267 

201 

166 

250 

.280 

J/         gpcd     -  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
2/       ofpco   -  ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


METERED        3 


FLAT  RATE    j       | 


COMBINATION 


□ 


YDRANTS  AND  FIRE 
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TABLE  6  (continued) 

WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  &  URBAN  PER  CAPITA  USE 

CITY    CENSUS   POPULATION 

AGENCY  OHAWGE.  Clir  OF igsn  26.444 

TYPE         MranciPAi,  WATER  DBPARiMarf 1970 n, 374 

SYSTEM   SERVES: 

CITY ORAMQE ALL    ACCOUNTS    INCTY Q] 

nn.-pv  ALL    ACCOUNTS   IN    CITY    f   OUTSIDE □ 

^"■^-^^-^ °"*'°^ PARTLY    IN    CITY    ONLY Zl 

r,-ru^a    Most  of  City  and  outside 

^YDROLOGIC    AREA         30OTH    OOASTOL OTHER i 

SANTA  ANTA  PLANMIHS  SOTARBA r.TY.  California  Cltlca  Water  Company 


YEAR 

OF 

RECORD 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS- 

ANNUAL 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

SYSTEM 

CITY 

1960 

1.76U3 

88.4 

84.1 

105.5 

149.7 

165.1 

189.2 

210.7 

201.6 

183.8 

163.7 

102.3 

117.2 

61 

2,171 .q 

1-^0.0 

130.1 

143.3 

187.2 

207.9 

225.6 

250.8 

239.6 

211.9 

191.9 

149.5 

104.1 

62 

2,297.1 

U8.8 

90.3 

114.0 

L83.2 

214.3 

221.9 

261.7 

296.4 

237.5 

213.3 

174.6 

171.1 

63 

2.8J^7.3 

197.1 

143.6 

185.3 

L8I.O 

267.3 

287.6 

360.8 

363.8 

251.0 

238.9 

174.9 

196.0 

64 

3A75.8 

191.3 

222.0 

223.0 

?70.0 

329.9 

342.9 

1*32.4 

420.0 

346.1 

296.7 

203.3 

198.2 

65 

3,850> 

a2.9 

242.2 

246.1 

J36.1 

382.2 

372.8 

452.9 

472.0 

375.2 

410.1 

241.2 

206.7 

66 

4,306.6 

240.1 

230.9 

311.0 

391.6 

390.1 

466.2 

517.9 

524.7 

425.6 

375.4 

238.9 

194.2 

57 

4,234.6 

273.8 

259.8 

263.2 

a4.i 

407.5 

442.7 

W7.I 

549.0 

403.1 

400.0 

280.4 

253.9 

68 

4,510.2 

249.0 

225.0 

293.7 

378.8 

450.0 

460.8 

522.8 

509.1 

467.1 

364.7 

306,9 

282.3 

69 

4,441.6 

245.8 

200.9 

292.9 

329.4 

449.1 

392.2 

554.8 

579.3 

454.1 

416.4 

303.1 

223.6 

70 

5,099.5 

277.4 

283.4 

340.8 

^.6 

512.1 

519.3 

576.7 

573.2 

543.9 

456.5 

334.9 

252.7 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 

PER 

CONNECTION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

ANNUALLY 

MONTHLY  (sped) 

L' 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

,P^^^ 

o.pco?/ 

1960 

24,378 

U7 

119 

i4o 

205 

218 

259 

279 

267 

251 

217 

140 

155 

197 

.221 

61 

30.301 

138 

15? 

152 

206 

221 

248 

267 

2?? 

233 

204 

164 

111 

196 

.220 

62 

37.259 

103 

86 

99 

164 

186 

198 

226 

257 

212 

185 

156 

148 

169 

.189 

63 

46.675 

136 

110 

128 

129 

185 

205 

249 

251 

179 

165 

125 

135 

167 

.187 

64 

59.476 

104 

129 

121 

151 

179 

192 

23V 

228 

194 

la 

114 

108 

160 

.179 

65 

61*,355 

107 

l.?"* 

123 

122 

192 

193 

227 

236 

194 

206 

125 

104 

164 

.184 

66 

68.025 

114 

U7 

147 

192 

185 

228 

246 

249 

208 

178 

117 

92 

173 

.194 

67 

71.493 

124 

130 

119 

100 

184 

206 

220 

248 

188 

180 

131 

114 

162 

.181 

68 

71.964 

112 

108 

132 

175 

202 

213 

234 

228 

216 

163 

142 

126 

171 

.192 

69 

72,446 

109 

99 

130 

152 

200 

180 

247 

258 

209 

185 

139 

100 

168 

.188 

70 

78.207 

U4 

129 

l4o 

183 

2U 

221 

238 

236 

232 

188 

14^ 

104 

179 

.200 

AVERAGE 
1966-70 

72.4? 

115 

117 

134 

160 

196 

210 

237 

244 

211 

179 

134 

107 

171 

.191 

1/         gpcd     -  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
2/        afpca   -  ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


METERED        3! 


FLAT  RATE    □ 


COMBINATION        fH 
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TABLE  6  (continued) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  &  URBAN  PER  CAPITA  USE 


»GENCV 
TYPE 


aura*  AW .  crar  op 


MmrrCIPAL  water  PEPAMMEin' 


HYDROLOGIC    ARE* 


SOtnil  OOASWL 


CITY    CENSUS   POPULATION 

1960 100^350 

1970 156.601 

SYSTEM   SERVES; 

ALL    ACCOUNTSIN   CITY [^3 

ALL    ACCOUNTS   IN    CITY    f   OUTSIDE Q^] 

PARTLY    INCITYONLY [X] 

OTHER 


SANTA 

ANA  PLANNINO  SUBAREA 

OTHE 
CITY: 

=1   WATER   SERVICE    AGENCY(S)    V 

**(See  list  belon) 

(ITHIN    THIS 

YEAR 

OF 

RECORD 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS' 

ANNUAL 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

SYSTEM 

CITY 

1960 

s, 046.2 

260.1 

21*3.5 

331.9 

H7.fl 

Wi.a 

522Jl 

fi05.6 

ses.q 

53fl.a 

^71.6 

Pfi6,0 

??o.a 

61 

5.832.6 

361.7 

353.0 

39l*.6 

503.1 

575.0 

596.0 

3*5.1 

639.1* 

538.7 

510.0 

1*11*.  1* 

301.6 

62 

5,851.3 

3k2.7 

277.6 

325.2 

»76.5 

5M.5 

572.5 

567.6 

691*.  5 

58l*.7 

508.0 

1*35.1 

1*18.1* 

63 

6.218.7 

kes.^ 

353.8 

1*1*6.0 

*1|0.2 

598.6 

611.9 

ni."* 

726.7 

558.9 

^90.5 

371.0 

1*27.1* 

64 

6.81^3.3 

'^18.5 

1*70.9 

1*72.6 

n.6.5 

61*6,3 

55»*.0 

ilO,7 

778,7 

61*1,1 

590,2 

1*25.5 

H6.3 

65 

6.86U.1 

1*11.0 

1*38.1 

1*72.2 

*62.6 

675.9 

S82.6 

r88.9 

809.1* 

620.8 

660.5 

1*37.7 

381*.l* 

66 

7A59.0 

1*16.2 

395.2 

530.9 

3W.2 

690.0 

r76,2 

i53.0 

852.3 

733.3 

667.2 

1*71.9 

l*2l*.6 

67 

7,W»7.7 

1*66.5 

1*69.0 

508.1* 

*39.6 

686.9 

r27.5 

369.6 

891.2 

692.6 

roo.5 

530.5 

U65.U 

68 

8,220.5 

1*99.3 

1*63.6 

570.9 

>62.8 

306.8 

317.1* 

Wl.O 

?ll*.0 

819.6 

683.9 

552.7 

528.5 

69 

8,226.8 

U97.I* 

1*33.8 

51*1.0 

638.0 

77U.8 

753.7 

920.1 

937.9 

802.8 

757.2 

581.8 

588.3 

70 

9,Ol»7.0 

551.9 

533.1* 

611.5 

733.9 

899.9 

890.5 

999.8 

989.1 

898.1 

776.9 

654.6 

507.1* 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

ANNUALLY 

MONTHL 

(gpcd) 

V 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

gpcdi/ 

o.pco^ 

1960 

88,998 

9I* 

91* 

120 

156 

175 

196 

220 

205 

202 

171 

XP7 

116 

155 

.174 

61 

97,830 

U9 

129 

130 

171 

190 

203 

213 

211 

l8if 

168 

11*1 

qg 

163 

183 

62 

10J*,219 

106 

95 

101 

152 

170 

183 

207 

215 

187 

157 

139 

130 

151* 

.172 

63 

m,l*33 

131* 

U3 

129 

132 

173 

183 

212 

210 

167 

11*1 

Ul 

121* 

153 

.171 

64 

116,1*59 

116 

139 

131 

IM 

180 

187 

22h 

a6 

183 

163 

122 

115 

160 

.179 

65 

121,032 

110 

129 

126 

127 

180 

188 

210 

216 

171 

181 

120 

102 

155 

.174 

66 

127,807 

105 

110 

131* 

169 

171* 

202 

215 

215 

191 

168 

123 

107 

160 

.179 

67 

133,660 

U2 

125 

123 

110 

166 

181 

210 

215 

173 

169 

132 

U2 

153 

.171 

68 

135,388 

119 

118 

136 

163 

192 

201 

215 

218 

202 

163 

136 

126 

166 

.186 

69 

11*0,020 

Ilk 

lU 

125 

152 

178 

179 

212 

216 

191 

171* 

138 

136 

la 

.180 

70 

ll*l*,005 

121* 

132 

137 

170 

202 

206 

221* 

222 

2«8 

171* 

152 

111* 

172 

.193 

AVERAGE 
1966.70 

136,176 

115 

119 

131 

153 

182 

19* 

215 

217 

193 

170 

136 

119 

162 

.182 

gpcJ     -  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DA 
PITA  ANNL 


2/        olpco    -  ACRE-FEET  PER  C 

•*So.  Calif.  Water  Co. 
City  of  Garden  Grove 
Tustin  Water  Works 
So.  Main  Mutual  Water  Co. 


METERED        gj                    FLAT 

RATE    □     ■ 

COMBI 

NATION        ri 

EXCLUDES  SERVICES  FOR: 

AGRICULTURE. 

HYDRA 

MTS  AND  FIRE 

PROTECTION.   AND  OTHER 

AGENCIES. 

Southwestern  Mutual  Water  Co.  Edinger  Water  Association 
Diamond  Park  Mutual  Water  Co.   Sugar  Ave.  Pumping  Plant  Assoc. 
Catalina  Street  Pump  Ovmers    West  First  St.  Water  Co. 
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TABLE  6  (continuad) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  8.  URBAN  PER  CAPITA  USE 

CITY    CENSUS    POPULATION 

.^GENCy      pnRHffTT.T.li;,    CTTf  OF 1960 I3j^ 

'''"'^ MUirrffTPAT.  WATBB  T)KPAimmiT 1970 17,695 

SYSTEM   SERVES: 

CITY ROSEVIUJ: ALL    ACCOUNTS   IN   CITY ^ 

ALL    ACCOUNTS   IN    CITY    t   OUTSIDE QD 

COUNTY  TT,t(7||;B partly  in  city  only □ 

HYDROLOGIC    AREA      SACRAMENTO    BASIN OTHER 

'~  OTHER   WATER   SERVICE    AGENCYIS)    WITHIN    THIS 

EASTEWI  YALLg  mOOH  PLAHIHO  SOBARBA ^i^^: 


YEAR 

OF 

RECORD 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (milli 

ongallo 

ns) 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS- 

ANNUAL 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

SYSTEM 

CITY 

1960 

1,521 

57 

56 

69 

80 

91 

160 

260 

230 

179 

138 

108 

93 

U.679 

61 

1.5lt6 

99 

61 

68 

^Qh 

8? 

217 

P36 

205 

Iflo 

lUfi 

87 

61 

l«,QlH 

62 

l,6flU 

6^ 

6U 

67 

^h^ 

197 

222 

?63 

?18 

172 

117 

7q 

81 

5,228 

63 

1,59S 

70 

63 

69 

85 

128 

238 

273 

2l»9 

171* 

125 

61. 

58 

5,565 

64 

l,72i» 

61 

53 

71* 

139 

IU2 

202 

282 

269 

206 

IU9 

77 

70 

5.831* 

65 

1,798 

102 

78 

83 

80 

206 

233 

27"* 

235 

196 

11*0 

96 

75 

6,102 

66 

1,987 

57 

56 

120 

165 

232 

2l»7 

281 

283 

211 

178 

82 

75 

6,205 

67 

1.778 

78 

61* 

86 

1*9 

191 

207 

301 

291 

20l» 

123 

106 

76 

6,287 

68 

l,8ii* 

69 

67 

87 

151 

196 

256 

305 

237 

203 

109 

70 

61* 

6,365 

69 

1,761 

73 

69 

92 

115 

215 

230 

319 

296 

191* 

65 

3U 

59 

6,lt81. 

70 

1.981 

80 

71 

111 

167 

229 

222 

290 

266 

208 

132 

77 

130 

6,61.9 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

ANNUALLY 

MONTHLY    (sped) 

V 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

jpcd  ^ 

cfpc<,a/ 

1960 

13,1*21* 

136 

11*8 

165 

199 

217 

397 

621* 

552 

1*1*1* 

331 

268 

223 

310 

.31*7 

61 

11*,  025 

228 

156 

156 

21*8 

188 

516 

51.3 

1.72 

1*28 

336 

208 

11*1 

302 

.338 

62 

ll»,7l8 

138 

156 

11*8 

320 

1*31 

501* 

576 

1.77 

390 

256 

178 

178 

313 

.350 

63 

15,501* 

11*5 

11*6 

11*1* 

182 

266 

512 

568 

518 

371. 

260 

131 

120 

281 

.315 

64 

16,151 

123 

117 

11*8 

286 

281* 

1*16 

561. 

538 

1*21* 

298 

159 

lUO 

292 

.327 

65 

16,798 

196 

166 

160 

158 

396 

1*61 

526 

1*51 

388 

269 

190 

11*1* 

293 

.328 

66 

17,029 

107 

117 

227 

323 

1*38 

1»81| 

531 

535 

im» 

336 

160 

11*3 

319 

.357 

67 

17,21l» 

IU6 

133 

161* 

91* 

357 

1*02 

563 

51*1* 

396 

230 

206 

11*2 

283 

.317 

68 

17,1*00 

127 

136 

161 

290 

363 

1*92 

561. 

1*38 

390 

202 

135 

119 

286 

.320 

69 

17,676 

131 

139 

165 

213 

385 

1.26 

571 

530 

359 

116 

61. 

106 

273 

.306 

70 

IB. CAB 

ll*l» 

lUO 

199 

309 

1*10 

1.11 

519 

1*76 

385 

236 

11*3 

233 

301 

.337 

AVERAGE 
1966.70 

17,1*73 

131 

133 

183 

246 

391 

1*1*3 

550 

505 

389 

221. 

11*2 

11*9 

292 

.327 

_!/         gpcd     -  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
2/        ofpco    -   ACRE-FEET  PER  CAPITA   ANNUAL 


METERED        □                    FLAT  RATE    □ 

COMBINATION        fx^ 

EXCLUDES  SERVICES  FOR:     AGRICULTURE 

HYDRANTS   AND  FIRE 

PROTECTION,   AND  OTHER   AGENCIES. 
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TABLE  6  (continuad) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  &  URBAN  PER  CAPITA  USE 


AGENCY  BAIWHO,  CITf  OF 

''^"^ MITCTPAT.  WATKH  nKPAlWllBIT 


BAHMIRO 


HYDROLOGIC    AREA 


OOLORASO  DESKRT 


COACHELLA  PLANNIHO  SUBAREA 


CITY    CENSUS  POPULATION 

1960 

1970 

SYSTEM   SERVES: 

ALU  ACCOUNTS  IN  CITY 
ALL  ACCOU.NTS  IN  CITY 
PARTLY    IN    CITY   ONLY. 

OTHER 

OTHE 
CITY: 


10.250 


12,034 


OUTSIDE 


n 
on 


=1  WATER    SERVICE    AGENCY(SI    WITHIN    T 

Beaumont  Irrigation  Dlgtrlct, 
Mountain  Water  Co. 


YEAR 

OF 
RECORD 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS- 

ANNUAL 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

SYSTEM 

CITY 

1960 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

_I«£|&^ 

"►TrT 

l^7.0 

?8.8 

65.8 

9Z.K 

126.6 

ip.5 

1^9.6 

127.6 

97.8 

71.1* 

W.6 

1^179 

69 

1.166.3 

?T> 

68,6 

81.5 

82.7 

108.0 

109,1 

129.7 

1?^.^ 

127.I^ 

90.2 

7?.3 

83.1 

4216 

70 

1.161.2 

$1.1 

1^5.7 

5T.0 

..7$.l 

102,6 

127.8 

158.7 

162.9 

1^4.1 

106.8 

83.8 

>»2.6 

4253 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 

PER 

CONNECTIOK 

ESTIMATH) 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

1 

MONTHLY  (gpcd)   L^ 

ANNUALLY       | 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

,pc.V 

o(pc»2^ 

1960 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

2.77 

11,558 

133 

lIlO 

16^ 

190 

258 

365 

364 

390 

368 

273 

206 

166 

252 

.282 

69 

2.77 

11,661 

159 

ao 

225 

236 

299 

312 

359 

424 

364 

250 

215 

830 

274 

.307 

70 

2.77 

11,76? 

17? 

1?? 

156 

216 

281 

362 

^3? 

447 

?80 

2?1 

»Tr 

m 

fP 

.302 

AVERAGE 
1966-70 

2.77 

11,661 

155 

163 

182 

12* 

27? 

346 

386 

420 

371 

272 

219 

171 

26s 

•297 

J/         gped     -  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
2/        ofpco  -  ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


METERED        [X] 


FLAT  RATE    Q 


EXCLUDES  SERVICES  FOR:     AGRICULTURE. 
PROTECTION.   AND  OTHER   AGENCIES. 


COMBINATION        Q 
HYDRANTS   AND  FIRE 


.93. 


TABLE  6  (continued) 

WATER  PRODUCTION,  TOPULATION  SERVED  &  URBAN  PER  CAPITA  USE 


AGENCY      BKAaCin'  TRRTBATimf  PI8TBICT 
TYPE        IHRIQATroH  DISroiCT 


_BIZ2BSISEL 


r-DROLOGIC    AREA  3001H    C0A3WL 


SANTA  ANA  PLANNim  SUBAREA 


CITY    CENSUS   POPULATION 

,960 4.288 

.970 5,»84 

SYSTEM   SERVES: 

ALL    ACCOUNTS   IN    CITY □ 

ALL    ACCOUNTS   IN    CITY    +   OUTSIDE 50 

PARTLY    IN    CITYONLY {^3 

OTHER 

OTHER   WATER   SERVICE    AGENCY(S)    WITHIN    THIS 
CITY: 


YEAR 

OF 

RECORD 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS- 

ANNUAL 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

SYSTEM 

CITY 

1960 

2.591 

61 

989.T 

2.683 

62 

838.8 

2.876 

63 

7»»6.9 

2,786 

64 

793.7 

2,886 

65 

756.8 

3.068 

66 

9^3.6 

3.104 

57 

709.1» 

3.130 

68 

671.5 

3.159 

69 

806.4 

3.176 

7(1 

958.2 

3.206 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 

PER 

CONNECTION 

ESTIMATE) 
AVERAGE 

POPULA- 
TION 

SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

1 

MONTHLY  (gpcd)   L^ 

ANNUALLY        | 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

,pcdV 

o>^.y 

I960 

2.33 

61 

2.34 

6,278 

432 

.484 

62 

2.37 

6,816 

337 

.377 

63 

2.39 

6,658 

307 

.344 

64 

2.41 

6,955 

312 

.349 

65 

2.43 

7,455 

278 

.3U 

66 

2.45 

7,605 

340 

.381 

67 

2.47 

7,731 

251 

.281 

68 

2.49 

7,866 

233 

.261 

69 

2.51 

7,972 

277 

.310 

70 

2.53 

8,110 

, 

324 

.363 

AVERAGE 
1966.70 

2.49 

7,857 

285 

,319 

J/         gpcd     -  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
2/        ofpco   -   ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


METERED        |X]                    FLAT  RATE    □ 

COMBINATION        □ 

EXCLUDES  SERVICES  FOR:     AGRICULTURE. 

HYDRANTS  AND  FIRE 

PROTECTION,    AND  OTHER  AGENCIES. 

.94. 


TABLE  6  (continusd) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  8,  URBAN  PER  CAPITA  USE 

CITY    CENSUS   POPULATION 

AGENCY    BLnHE.  crnr  or ,96o 61 023 

T.Ot? 

T^PE MinnfiTPAT.  vAim  nwAiiniMrr 1970 L! 1 

BTTinni  SYSTEM  SERVES: 

CITY BiaTni, ALU    ACCOUNTS   IN    CITY ^ 

^^^^^  ALL    ACCOUNTSIN    CITY    tOUTSIDE [I?l 

cou^ry MVB«SP« partly  in  city  only Zl 

HYDROLOGIC    AREA  COIOMDO    DgSmT °''"^'' 

^"^^"^"~~~^^^~^^^^~^^~~~^~~~~~^~^^^  OTHER   WATER   SERVICE    AGENCYIS)    WITHIN    THIS 

COLORADO  RIVER  PIAHMIHQ  SUBARKA city: 


YEAR 

OF 

RECORD 

« 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gollons) 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS- 

ANNUAL 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

SYSTEM 

CITY 

1960 

1,521 

1,502 

61 

886.l» 

3?.9 

3?.l 

»^3.3 

56.8 

92.8 

96.1 

127.6 

152.1 

96.0 

n.8 

36.1» 

36.5 

1,526 

1.507 

62 

932.9 

33.0 

31.2 

»»6.5 

87.0 

72.3 

96.1 

160.9 

128.8 

113.3 

82.7 

1*5.8 

35.3 

1,607 

1.591 

63 

1,017.8 

39.7 

38.7 

58.6 

?8.6 

92.9 

112.7 

188.6 

ll|?.8 

155.V 

66.0 

2V.1 

36.7 

1,753 

1.740 

64 

926.0 

32.9 

38.8 

39.8 

55.'* 

94.1 

106.9 

13V  .0 

161|.9 

KA.O 

85.7 

39.0 

30.5 

1,7&1 

1,770 

65 

9M>.0 

32.V 

35.1 

95.1 

100.6 

139.6 

17l».7 

102.0 

101.3 

M.O 

kk.o 

3U.9 

36.3 

1.966 

1.955 

66 

1,068.6 

36.5 

31.1 

'►3.5 

62.2 

U8.9 

U6.8 

19'».8 

16^.5 

130. Ij 

88.6 

HO.J 

1*7.0 

1.971 

1.961 

57 

1,015.5 

3'^.9 

I1O.9 

50.9 

50.2 

115.1 

103.1 

151.0 

165.0 

106.8 

95.^ 

53.3 

W.9 

1.986 

1,975 

68 

999.9 

I1O.2 

l>2.6 

H.8 

81.V 

92.1 

122.7 

165.6 

153.9 

102.6 

63.5 

5^.7 

35.8 

1.970 

1.960 

69 

l,OT9.8 

38.1 

35.8 

68.1 

71.9 

130.1 

127.V 

lkk.7 

190.V 

U7.7 

68.3 

59.0 

U0.3 

1.953 

1.943 

70 

1,07^.6 

I18.O 

to. 7 

V7.'^ 

65.1 

122.0 

133.3 

X51.k 

175.9 

111.5 

87.k 

50.9 

in.o 

ii?*3 

1.937 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 

PER 

CONNECTION 

ESTIMATE) 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY  (,pcd) 

u 

ANNUALLY       1 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

,pcdJ/ 

o.pca?/ 

1960 

4.01 

61 

3.97 

6,0?8 

191 

207 

231 

313 

M>fk 

?29 

679 

810 

528 

414 

200 

194 

401 

.449 

62 

3.94 

6.332 

168 

176 

237 

458 

368 

506 

820 

656 

596 

421 

241 

180 

404 

.452 

63      ~ 

3.90 

6.837 

187 

202 

276 

286 

438 

54? 

890 

688 

758 

3U 

117 

173 

l«)8 

.•►ST 

64 

3.86 

6.875 

154 

195 

187 

26? 

442 

518 

629 

774 

504 

Il02 

189 

143 

368 

.412 

65 

3.82 

7,510 

139 

167 

I1O8 

447 

600 

775 

438 

435 

213 

189 

155 

156 

344 

,385 

66 

3.79 

7,470 

158 

14? 

188 

278 

?13 

521 

841 

710 

582 

^rr 

180 

203 

392 

.439 

67 

3.75 

7,448 

151 

19$ 

2» 

225 

499 

¥il 

d"^ 

715 

IfTfi 

M3 

230 

a2 

3T4 

.419 

68 

3.71 

7,309 

177 

201 

198 

371 

406 

560 

731 

679 

468 

280 

249 

158 

374 

.419 

69 

3.68 

7,187 

Ikk 

178 

279 

333 

584 

591 

649 

855 

546 

307 

274 

181 

412 

.461 

70 

3.64 

7.069 

219 

206 

216 

?07 

??T 

62? 

6?1 

803 

?26 

W 

2l|0 

187 

416 

,466 

AVERAGE 
1966-70 

3.71 

7,297 

170 

186 

220 

303 

512 

552 

713 

752 

520 

351 

236 

188 

394 

.441 

jy         ipcd     -  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
2/       olpca  -  ACRE-Feer  PER  CAPITA  ANNUALLY 


METERED        [Jl 


FLAT  RATE    □ 


EXCLUDES  SERVICES  FOR:     AGRICULTURE. 
PROTECTION,   AND  OTHER   AGENCIES. 


COMBINATION        Q 
HYDRANTS  AND  FIRE 


.95. 


TABLE  6(continu«d| 

WATER  PRODUCTION rPOPULATION  SERVED  &  URBAN  PER  CAPITA  USE 

CITY    CENSUS   POPULATION 

*=ENCY nn*nimT.T.A,  r.vrr  nv ,96o 4. 854 

''^''^ wnrrnTPAT.  watbr  pgPAimaan' 1970 8,353 

^-.-.^-r-r.  SYSTEM  SERVES: 

r-,xv  COACHELIA  I — I 

CITY "  ^^ ALL    ACCOUNTS   IN    CITY LJ 

COUNTY  RIVraSHJE  ALL    ACCOUNTS   IN    CITY   +  OUTSIDE CD 

: PARTLY    IN    CITY   ONLY \j[\ 

HYDROLOGIC    AREA  OOLORADO    DE8BRT OTHER 

COACHELIA  PLAIIHIHQ  30BAREA °|7,^  Co»ehelW  CountF  Water  Tls'^rlct 


YEAR 

OF 

RECORD 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

ANNUAL 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

SYSTEM 

CITY 

1960-61 

284.5 

1,036 

61 -62 

277.9 

1,084 

62-63 

308.6 

1,134 

63-64 

285.3 

1,162 

64-65 

3a.9 

1,176 

65-66 

370.5 

1,174 

66-67 

1106.1 

1,256 

57-68 

hak.6 

1,343 

68-69 

454.0 

1,381 

69-70 

484.0 

1,462 

70-71 

621.0 

1,^26 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 

PER 

CONNECTION 

ESTIMATE) 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

1 

MONTHLY  (jpcd)  V 

ANNUALLY       | 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

,pc.V 

ofpco?/ 

1960  -61 

4.86 

5.035 

155 

.174 

61-62 

4.94 

5.355 

142 

.159 

62-63 

5.01 

?,68l 

149 

.167 

63-64 

5.09 

5,914 

132 

.IW 

64-65 

5.17 

6,080 

163 

.183 

65-66 

5.24 

6,152 

165 

.185 

66-67 

5.32 

6,682 

166 

.186 

67-68 

5.39 

7.239 

183 

.205 

68-69 

5.47 

7,554 

165 

.185 

69-70 

5.55 

8,109 

164 

.184 

70-71 

5.62 

8,576 

198 

.222 

AVERAGE 
1966-70 

5.47 

7,632 

175 

,196 

■  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 

■  ACRE-FEET  PER  pAPITA  ANNUALLY 


METERED        QC] 


FLAT  RATE    |       | 


COMBINATION 


□ 
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TABLE  6  (continued) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  &  URBAN  PER  CAPITA  USE 


AGENCY  HntET,   CTW  OT 

TYPE  MCTIICIPAl  WATER  DgMmiBg 


CtTY    CENSUS   POPULATION 
1960_ 
1970 


5,416 


12,258 


jaiSL. 


HYDROLOGIC    ARE* 


aOlRB  00A3WL 


SANTA  ANA  PLANNINO  SOBAREA 


SYSTEM  SERVES: 

ALL    ACCOUNTS    IN   CITY £_'2 

ALL    ACCOUNTS   IN    CITY    +  OUTSIDE CJ 

PARTLY    IN    CITYONLY (""I 

„.^„^„  Most  of  city  una  Ouf  Id* 

OTHER   WATER  SERVICE    AGENCYISI    WITHIN    THIS 

,-iT^.    LalM  Hwat  Municipal  Water  District. 

ypultraJ.a    Mutual    Mutitn   Co.,     1»»ii«-i.n 


YEAR 

OF 

RECORD 

1 ; Munlelyal  Watar  Diatrlet ■ 

ACTIVE  SERVICE 
TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons)                                                           CONNECTIONS* 

ANNUAL 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

SYSTEM 

CITY 

1960 

2.008 

61 

55T.9 

2.085 

62 

611.5 

2.232 

63 

683 .4 

2.532 

64 

665A 

2.792 

65 

T>3A 

3.1*6 

66 

750.9 

3.320 

67 

693.6 

3.734 

68 

837.1 

3.85'5 

69 

783.6 

4.063 

70 

896.2 

1,217 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 

PER 

CONNECTION 

ESTIMATB3 
AVERAGE 

POPULA- 
TION 

SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

1 

MONTHLY  (gped)   L^ 

ANNUALLY       | 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

,pcd-!/ 

C.PC.2/ 

1960 

2.73 

61 

2.72 

5,673 

269 

.301 

62 

2.72 

6,064 

276 

.309 

63 

2.71 

6,867 

249 

.276 

64 

2.71 

7.561 

240 

.269 

65 

2.70 

8,504 

230 

.258 

66 

2.70 

8,957 

230 

.258 

67 

2.69 

10,059 

189 

.212 

6S 

2.69 

10,366 

221 

.248 

69 

2.68 

10,909 

197 

.221 

70 

2.68 

11,303 

217 

.24^ 

AVERAGE 
1966.70 

2.69 

10,31< 

211 

.236 

J/         tpci     -  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
2/       olpc«  -  ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


METERED        [g                   FLAT  RATE    □                     COMBI 

NATION        □ 

EXCLUDES  SERVICES  FOR:     AGRICULTURE.   HYDRA 

MTS  AND  FIRE 

PROTECTION,   AND  OTHER  AGENCIES. 

.97- 


TABLE  6  (continued) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  8.  URBAN  PER  CAPITA  USE 


iroro.  CUT  or 


NtmCIPAL  HATER  DEFARIMBn 


i».»sq 


3ROLOGIC    ARE* 


COLORADO  DBSERT 


COACHELLA   PLAMNIKQ  SUBAREA 


CITY    CENSUS   POPULATION 

,960 9.745 

1970_ 
SYSTEM   SERVES: 

ALLACCOUNTSINCITY [^3 

ALL    ACCOUNTS   IN    CITY    t    OUTSIDE [13 

PARTLYINCITYONLY [3 

OTHER 

OTHER   WATER   SERVICE    AGENCYIS)    WITHIN  THIS 

rrxv.  0asl8  Palms  Water  Co..  Weller 
Tract  Mutual  Water  Co.,  Tamareck 
water  Cio.  


YEAR 

OF 

RECORD 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS- 

ANNUAL 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

SYSTEM 

CITY 

1960 

1,323.0 

V5.5 

59.6 

70.8 

96.6 

125.2 

172.6 

193.1 

181*.I» 

I5k.9 

98.1* 

6l*.2 

57.7 

Sam 

61 

i.'^as.S 

61,2 

63.8 

78,^ 

98,3 

128,7 

181.5 

185.0 

171.1 

131.9 

96.5 

66.5 

63.0 

2.^86 

at 

62 

lMk.6 

60, ■; 

■?^.9 

73.7 

L17t3 

130,1 

168.0 

aoi.i 

205.8 

170.5 

107.6 

81.1 

6l*.0 

2.U84 

System 

63 

l,lt88.l» 

67.0 

69.8 

88.9 

L04.7 

llt8.3 

170.6 

219.1 

209.5 

153.3 

109.3 

7l*.3 

73.6 

2.5^8 

64 

1,571.T 

rr.i 

71.8 

87.7 

96.1 

127.3 

185.7 

216.6 

237.9 

160.3 

11*3.5 

97.6 

70.1 

2.7^1 

65 

1.527.6 

77.6 

8l».2 

81.5 

98.6 

l"i9.7 

159.3 

172. H 

2I1O.8 

16^.3 

135.8 

99.8 

63.6 

2,844 

66 

1,718.1 

72.2 

82.8 

96.0 

13V.I 

168.9 

203.1 

226.9 

239.7 

206.1 

111*. 2 

95.1 

79.0 

^.104 

67 

l,686.1i 

Sl.k 

9l».6 

90.6 

106.3 

152.8 

177.8 

226.3 

232.6 

191.7 

Ul.O 

111.2 

80.1 

^,0Q8 

68 

1.833.0 

86.6 

100.5 

99.0 

138.5 

162.2 

237.V 

230.7 

218.5 

206.6 

lltO.2 

121.0 

91.8 

^,1S8 

69 

l,79'^.6 

79.7 

85.5 

102.1» 

ll»3.8 

159.8 

a2.6 

232.5 

SXk.7 

212.9 

150.2 

110.3 

90.2 

^,187 

70 

1.81*9.1 

85.0 

?7.'* 

?8.3 

132.8 

173.1 

a2.o 

310.k 

217.8 

176.1* 

11*7.0 

113.9 

85.0 

s.as'j 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 

PER 

CONNECTION 

ESTIMATED 
AVERAGE 

POPULA- 
TION 

SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

ANNUALLY 

MONTHLY  (gpcd) 

u 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

,PC.V 

c.p.=  2/ 

1960 

3.98 

0,1  sfi 

160 

224 

249 

352 

41*1 

628 

680 

650 

564 

347 

234 

203 

395 

.442 

61 

3.99 

9.520 

207 

239 

265 

344 

436 

635 

627 

580 

462 

327 

233 

213 

382 

.428 

62 

4.01 

9.961 

196 

197 

239 

393 

421 

562 

651 

666 

571 

348 

271 

207 

39? 

.442 

63 

4.03 

10.228 

211 

244 

280 

341 

468 

556 

691 

661 

500 

345 

242 

232 

397 

.444 

64 

4.05 

11.060 

225 

224 

256 

290 

371 

560 

632 

694 

483 

419 

294 

204 

388 

.434 

65 

4.06 

U.547 

217 

260 

228 

285 

418 

460 

482 

673 

474 

379 

288 

178 

362 

.405 

66 

4.08 

12,661* 

184 

234 

245 

353 

430 

535 

578 

6U 

542 

291 

250 

201 

372 

.416 

67 

4.10 

12,702 

207 

266 

230 

279 

388 

467 

575 

591 

503 

358 

292 

203 

364 

.408 

68 

4.12 

13,011 

215 

266 

245 

355 

402 

608 

572 

542 

529 

348 

310 

228 

385 

.431 

69 

4.13 

13,162 

195 

232 

251 

364 

392 

538 

570 

526 

539 

368 

279 

221 

374 

.419 

70 

4.15 

13,803 

199 

252 

,230 

321 

I105 

512 

725 

509 

426 

344 

275 

199 

367 

.4u 

AVERAGE 
1966.70 

4.12 

13,068 

200 

250 

240 

334 

403 

532 

604 

556 

-jOJ 

^f? 

891 

219 

172 

.417 

1/         sped     -  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
2/        ofpco   -  ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


METERED        [X]                    FLAT  RATE    □ 

COMBI 

NATION        □ 

EXCLUDES  SERVICES  FOR;     AGRICULT 

JRE,   HYDRA 

MTS  AND   FIRE 

PROTECTION,   AND  OTHER  AGENCIES. 
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TABLE  6(cen»inu«d| 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  &  URBAN  PER  CAPITA  USE 

CITY    CENSUS  POPULATION 

AGENCY DBCTT  WITER  AGHICT ,ggo 13,468 

TYPE 3MTB  WATBl  PBOJgCT  OQgERACTDR 1970 20.936 

SYSTEM   SERVES: 

CITY PALM    SPRIWaS ALL    ACCOUN-TS   IN   CITY CJ 

ALL    ACCOUNTS   IN    CITY    ♦   OUTSIDE E 

<-OUNTY PARTLY    IN    CITY   ONLY Q] 

HYDROLOSIC  AREA         OOLORACO  DBUiHT 

OTHER  WATER   SERVICE    AGENCYISI    WITHIN    THIS 

COACHEUA  PIAWMIMQ  3UBAREA city: 


YEAR 

OF 

RECORD 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS- 

ANNUAL 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

SYSTEM 

CITY 

1960 

3.295.8 

7,'H6 

61 

3.67V.6 

7,624 

62 

3.820.k 

8,187 

63 

3.920.6 

8,665 

64 

V. 523.8 

8,950 

65 

k,7l«).S 

9,563 

66 

%.9».l 

9,688 

57 

5.106.6 

9,777 

68 

5f515.0 

9,937 

69 

5p8o6.6 

10,189 

70 

6,0?6.k 

10,498 

YEAR 
OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNECTIOH 

ESTIMATH) 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

1 

MONTHLY  (gpcd)   L^ 

ANNUALLY       1 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

,.c.V 

,.pco2/ 

I960 

2.43 

17.999 

500 

,■560 

61 

2.43 

18.526 

543 

,608 

62 

2.43 

19.89k 

526 

.589 

63 

2.43 

a. 056 

510 

.571 

64 

2.43 

21 .7W 

?68 

.6^6 

65 

2.44 

23.33k 

556 

.62^ 

66 

2.44 

23.639 

rrfl 

.647 

67 

2.44 

23,8S6 

586 

■  656 

68 

2.44 

24.246 

621 

.695 

69 

2.44 

24.861 

640 

.717 

70 

2.44 

25.6k9 

^ 

.729 

AVERAGE 
1966-70 

2.44 

24, 45c 

615 

.689 

J/        gpcd     -  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
2/       ofpco  -  ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


METERED        [J]                    FLAT  RATE    □ 

COMBI 

NATION        □ 

EXCLUDES  SERVICES  FOR:     AGRICULTl 

JRE.   HYDRA 

-ITS  AND   FIRE 

PROTECTION.  AND  OTHER  AGENCIES. 
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TABLE  6  (continued) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  &  URBAN  PER  CAPITA  USE 

CITY    CENSUS  POPULATION 

»GENCY RIVBR3IDB.  CTIT  OF i960 84.332 

■T^'^^ MinHCIPAL  VMTEB  DgPAgBmni 1970 1»0,089 

SYSTEM   SERVES: 

CITY RIyfflSIBE ALL    ACCOUNTS   IN    CITY CH 

ALLACCOUNTSINCITY    +   OUTSIDE CD 

COUNTY  RIVERSIDE  „    „  i — , 

PARTLY    IN    CITY   ONLY | | 

~.™^  ^.™-.,  nTui:.^  Moat  of  city  and  Outside 

^YDROLOGlC  AREA        SOOTH  OOASiaL o^"^" ' 

OTHER  WATER   SERVICE    AGENCY(S)    WITHIN    THIS 

SAMTA  kUk  PTitmrrm  .SimtHKt city:     SoutHweat  Water  Company 


YEAR 

OF 

RECORD 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

ANNUAL 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

SYSTEM 

CITY 

1960 

T.676.1* 

293.8 

270.8 

1*15.9 

61*2.U 

783.3 

8<)3.1 

1,091 

7 
96$,  5 

861.8 

630.7 

395.1 

1*31,3 

27.310 

61 

S.'m.r 

Ml.O 

kSU.'i 

550.9 

71*5  A 

79'*.2 

q6^.Q 

1,01*3 

9 

81*1.6 

73lt.lt 

522.5 

3fi9,lt 

28.096 

62 

8,829.5 

1*31.0 

305.5 

1102.5 

776.9 

810.5 

939.0 

1,129 

5 
1,183 

93tt.l* 

7 

71*2.7 

590.8 

579.0 

30.295 

63 

8,758.3 

550.2 

UhS.6 

559.3 

5te.9 

837.0 

q28.3 

1,217 

0 

Losa 

798.7 

3 

689.0 

509.9 

57l*.l 

30,782 

64 

9,568.2 

536.7 

597.2 

5«'*.9 

671  ,"* 

896.8 

1.012. 

1,326 
3 

9 
1,11*8 

923. d 

5 

855.7 

528.1* 

1*85,1 

33,941* 

65 

9,857.2 

500.0 

617.0 

619.9 

587. If 

965.1 

993.5 

1,311* 

1 

1.300 

972.3 
0 

<mA 

555.1 

1*1*6.1* 

32.391 

66 

10.55»».l 

501. U 

1A6.5 

699.0 

909.1* 

1,038, 

8 
1.183. 

L,380 

5 

1.^59 

1,053. 
0 

870.1* 

607.3 

505.0 

32.609 

67 

10.375.6 

590.9 

606.; 

636.7 

"•«?.9 

9^.2 

1,069, 

1,1*26 

2 
1,355 

1,01*1 

1 

8 

661.0 

7 

SISjSL 

32,663 

68 

ll,50l».3 

&0.1f 

613.3 

759.7 

878.8 

1,123 

V 

1,27"*, 

1,356 

3 

1,339 

1,205 

7 

5 
ql*l*,l* 

753.0 

61*3.2 

33.097 

69 

11,066.6 

57^.2 

If  70.1 

617.7 

8H.I 

1,019 

8 
1,066 

1,1|01 
5     , 

5 
1.1*86 

1,219 

8 

6 
975.1 

708.8 

680.1* 

33.  397 

70 

_l£«2liaJ 

585.7 

$^6.'t 

80^.7 

1,91$ 

1,252 
7 

9 
1,21*2 

1,565 
•f 

5 
1.500 

l,28fi 

8 

6 
1,005 

aoo.i* 

1* 

528.9 

33,877 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

estimated 

AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

ANNUALLY 

MONTHL 

(gpcd)    V 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

,pcdV 

o(pco2/ 

1960 

3.32 

00,781* 

104 

103 

148 

236 

278 

328 

388 

^1*3 

316 

224 

14? 

153 

231 

.259 

61 

3.35 

9l*.122 

165 

184 

189 

264 

272 

341 

358 

345 

298 

252 

185 

127 

248 

.278 

62 

3.38 

102,397 

136 

107 

127 

253 

255 

306 

356 

373 

305 

234 

192 

182 

236 

.264 

63 

3.42 

105,274 

169 

150 

171 

172 

256 

294 

373 

340 

253 

2U 

161 

176 

228 

.255 

64 

3.45 

110,207 

157 

187 

171 

203 

262 

306 

388 

336 

279 

250 

160 

142 

237 

.265 

65 

3.48 

112,721 

143 

195 

177 

174 

276 

294 

376 

372 

288 

282 

164 

128 

240 

.269 

66 

3.51 

114,458 

141 

139 

197 

265 

293 

345 

389 

383 

307 

245 

177 

142 

253 

.283 

67 

3.54 

U5,627 

165 

187 

178 

139 

270 

308 

398 

378 

300 

285 

191 

144 

246 

.276 

68 

3.57 

U8,156 

167 

179 

207 

248 

307 

359 

371 

366 

340 

258 

212 

176 

266 

.298 

69 

3.60 

120,229 

155 

140 

166 

234 

274 

296 

376 

399 

338 

262 

197 

183 

252 

.282 

70 

3.63 

123,031 

154 

188 

212 

275 

329 

337 

410 

394 

349 

264 

217 

139 

272 

.304 

AVERAGE 
1966-70 

3.57 

118,300 

156 

167 

192 

232 

295 

329 

389 

384 

327 

263 

199 

1?7 

258 

.28? 

±/         gpcd     -  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
2/        afpco   -   ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


METERED        3 


FLAT  RATE    |       | 


COMBINATION 


□ 


EXCLUDES  SERVICES  FOR:     AGRICULTURE.  HYDRANTS  AND  FIRE 
PROTECTION,    AND  OTHER  AGENCIES. 
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TABLE  6  (continued) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  &  URBAN  PER  CAPITA  USE 

CITY    CENSUS   POPULATION 

AGENCY SACRAMENTO,    CITY  OF ,,80 iqi.667 

TVPE MOWICIPAL  WATHt  DEPARTmMT .970 257.105 

SYSTEM  SERVES: 

CITY SACRAMENTO all  accounts  in  city 12Q 

COUNTY  SACRAMKOTO .  all  accounts  in  CTY  .  outsioe □ 

LDUNTY PARTLY    IN    CITY   ONLY (^] 

HYDROLOG.c  SACRAMENTO  BASIN other 

"  OTHER  WATER    SERVICE    AGENCY(S)    WITHIN    THIS 

CE^f^RAL  BASIN   EAST   PLANNING  SUBAREA cty: 


YEAR 

OF 

RECORD 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gollons) 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS' 

ANNUAL 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

SYSTEM 

CITY 

1960 

17.393 

838 

807 

993 

1248 

1618 

22^5 

2295 

22^5 

1837 

1481 

907 

859 

52.535 

61 

17.626 

899 

82«? 

926 

1317 

1709 

?139 

?'»6l 

2219 

17?7 

1520 

1055 

829 

53.198 

62 

17,686 

873 

773 

933 

1530 

1801 

2156 

2389 

2306 

1862 

1232 

963 

868 

54.350 

63 

15.152 

890 

689 

759 

702 

1092 

1679 

2289 

2216 

1850 

1S86 

856 

844 

54,850 

64 

21.033 

899 

969 

1232 

1510 

2040 

2281 

2844 

2799 

2366 

1858 

1185 

1050 

60,470 

65 

21.951 

1016 

982 

1325 

1360 

2267 

2649 

3125 

87<?5 

2440 

?067 

867 

1128 

71,^^1 

66 

25,li»0 

1157 

1027 

1430 

2014 

2591 

3010 

3133 

3449 

2788 

2190 

1228 

1123 

72.835 

67 

23.857 

1157 

1048 

1210 

1132 

2262 

2449 

3404 

3489 

2847 

2166 

1440 

1253 

73.673 

68 

25, '•15 

1179 

1001 

1375 

2065 

2614 

3163 

3665 

3128 

2832 

1880 

1264 

1249 

74.664 

69 

26,241* 

1233 

1078 

1325 

1712 

2759 

2950 

3707 

3815 

3020 

1961 

1383 

1301 

75.153 

70 

27,717 

1251* 

lilt 

1558 

2166 

2948 

3191 

3875 

,3709 

3066 

2134 

1379 

1323 

76,159 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

1 

MONTHLY    (gpcd) 

V 

ANNUALLY   | 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

spcd-!^ 

o.pco2. 

1960 

3.65 

191.667 

141 

150 

167 

217 

272 

392 

386 

380 

319 

249 

158 

145 

248 

.278 

61 

3.62 

192.577 

151 

153 

l-?-? 

228 

286 

370 

412 

372 

299 

2^5 

183 

139 

250 

.280 

62 

3.6O 

195.660 

144 

141 

154 

261 

297 

367 

394 

380 

317 

203 

164 

143 

247 

•277 

63 

3.57 

195,815 

147 

126 

125 

120 

180 

286 

377 

365 

315 

212 

146 

139 

212 

.237 

64 

3.54 

214,064 

135 

162 

186 

235 

307 

3^5 

428 

422 

368 

280 

185 

158 

268 

.300 

65 

3.52 

251,789 

130 

139 

170 

180 

290 

351 

400 

349 

323 

265 

115 

145 

238 

.267 

66 

3.49 

254,194 

147 

X44 

181 

264 

,329 

395 

3?8 

438 

366 

278 

161 

143 

270 

.302 

67 

3.46 

254,909 

146 

147 

1^3 

148 

286 

320 

431 

442 

372 

274 

188 

159 

256 

.287 

68 

3.43 

256,098 

148 

140 

173 

269 

329 

412 

462 

394 

369 

237 

165 

157 

271 

.304 

69 

3.41 

256,272 

1?5 

150 

167 

223 

347 

384 

467 

480 

393 

247 

180 

164 

280 

.314 

70 

3.38 

257,105 

157 

155 

195 

281 

370 

414 

486 

465 

398 

268 

179 

166 

295 

.330 

AVERAGE 
1966.70 

3.43 

255,716 

151 

147 

174 

237 

332 

385 

449 

444 

380 

261 

175 

158 

274 

.307 

\J         gpcil     -  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 

2/       olpco   -   ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


METERED        □ 


FLAT  RATE    □ 


COMBINATION        [X] 
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TABLE  6  (continued) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  &  URBAN  PER  CAPITA  USE 

CITY    CENSUS   POPULATION 

ftGENCY HOLLISTER^  CITY  OF i960 6.071 

TYPE MOWICIPAL  WATER  DEPARTMEHT 1970  7.663 

^^  SYSTEM   SERVES: 

CITY HOLLISTER all  accounts  in  city □ 

„.-    -~™~.  ^LL    ACCOUNTS   IN    CITY    ♦    OUTSIDE QX] 

COUNTY  SAH  BESITO  , — , 

PARTLYINCITYONLY LJ 

HYDROLOGic  AREA       CafTRAL  COASTOL O'^^E" 

OTHER   WATER   SERVICE    AGENCY(S)    WITHIN    THIS 

MOHTHERN    1>rj>llirntO  fatBAUBA CITY: 


YEAR 

OF 

RECORD 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS' 

ANNUAL 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

SYSTEM 

CITY 

1960 

310 

15 

ll* 

21 

25 

31 

33 

1*0 

30 

31* 

31 

19 

17 

2, Oil* 

61 

385 

26 

21* 

20 

26 

35 

1*2 

1*2 

38 

1*9 

1*5 

21 

17 

2.O7I* 

62 

3k5 

21 

17 

18 

29 

32 

1.0 

38 

39 

36 

31* 

21 

20 

2,131* 

63 

323 

a 

20 

23 

19 

25 

33 

38 

36 

39 

30 

19 

20 

2,215 

64 

357 

19 

20 

22 

27 

31 

31* 

1*1 

1*1 

1*3 

37 

20 

22 

2,289 

65 

1*18 

25 

20 

26 

27 

35 

1*0 

1*5 

1*7 

57 

51* 

22 

20 

2.355 

66 

1*29 

22 

19 

29 

39 

39 

1*5 

1*6 

1*6 

1*9 

1*9 

23 

23 

2,382 

67 

371 

22 

19 

22 

20 

31* 

31* 

1*5 

1*5 

1*1 

39 

27 

23 

2.389 

68 

1*21 

23 

20 

26 

33 

1*1 

i*i* 

50 

57 

1*7 

35 

22 

23 

2,1*51* 

69 

1*21 

23 

20 

26 

29 

1*3 

1*2 

51 

58 

1*5 

33 

26 

25 

2.1*63 

70 

1*1*7 

23 

23 

33 

3? 

1*8 

U5 

51 

51 

?1 

36 

26 

2? 

2,1*91* 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

ANNUALLY 

MONTHLY    (gpcd) 

V 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

Bpcd-V 

ofpco?/ 

1960 

3.28 

6,600 

73 

73 

103 

126 

152 

167 

196 

ll*7 

17? 

152 

96 

83 

IPft 

.143 

61 

3.28 

6,800 

12^ 

1?6 

95 

127 

166 

?()6 

199 

180 

2l*0 

213 

103 

81 

155 

,171* 

62 

3.29 

7,000 

97 

87 

83 

138 

11*7 

190 

175 

180 

171 

i?7 

100 

92 

135 

.151 

63 

3.29 

7,300 

93 

98 

102 

87 

110 

151 

168 

159 

178 

133 

87 

88 

121 

.136 

64 

3.30 

7.500 

82 

92 

95 

120 

133 

151 

176 

176 

191 

159 

89 

95 

130 

.11*6 

65 

3.30 

7,800 

103 

92 

108 

115 

ll*5 

171 

186 

19I* 

236 

223 

91* 

83 

ll*7 

.165 

66 

3.31 

7,900 

90 

86 

US 

161* 

159 

181* 

188 

193 

212 

200 

97 

91* 

11*9 

.167 

67 

3.31 

7,900 

90 

86 

90 

81* 

139 

11*3 

181* 

181* 

167 

159 

UU 

91* 

129 

.11*1* 

68 

3.32 

8,100 

92 

85 

lOl* 

136 

163 

181 

199 

227 

193 

139 

91 

92 

ll*2 

.159 

69 

3.32 

8,200 

90 

87 

102 

118 

169 

171 

201 

228 

183 

130 

106 

98 

11*1 

.158 

70 

3.33 

8,300 

89 

99 

128 

11*1 

187 

181 

198 

198 

205 

ll*0 

lOl* 

97 

11*8 

.166 

AVERAGE 
1966-70 

3.32 

8,100 

90 

89 

108 

129 

163 

172 

I9I* 

206 

192 

151* 

102 

95 

ll*2 

.159 

1/         gpcd     -  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
2/        aipca    -  ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUAL 


METERED        ^                    FLAT  RATE    □ 

COMBINATION        □ 

EXCLUDES  SERVICES  FOR:     AGRICULTURE 

HYDRANTS  AND   FIRE 

PROTECTION,    AND  OTHER  AGENCIES. 
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TA»LE  6  (continued) 
WATER  PRODUCTION,~POPurATION  SERVED  &  URBAN  PER  CAPITA  USE 

CITY    CENSUS   POPULATION 

AGENCY  aOOTBEWr  CALCTOIWIA  WATKR  COWPAlfr  (B«1I8TOW  STSTafl  i960 11.644 

T^PE OMtgRCIAL  VATER  COMPAHT '970 17,442 

S    BOIWVJ                                                                                                                                                   SYSTEM   SERVES: 
CITY BARSTOW ALL    ACCOUNTS   IN    CITY CD 

COUNTY       3A»  BaWARPniD all  accounts  ,n  city  .  outsioe E 

partly    IN    city   ONLY □ 

HYDROLOGIC    AREA_30raU^iraHI O^^^" 

OTHER  WATER   SERVICE    AGENCYISl    WITHIN    THIS 

MOJAVB  RIVBR  PLAWmP  SBBARKA city: 


YEAR 

OF 

RECORD 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

ANNUAL 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

SYSTEM 

CITY 

1960 

1,^22.9 

57.0 

63.9 

94.6 

106.9 

128.8 

162.3 

175.5 

167.2 

123.1 

?9.8 

75.5 

68.T 

3.201 

61 

1.325.9 

73.2 

76.6 

94.9 

106.6 

ia.4 

163.3 

186.7 

154.2 

121.3 

98.1 

68.1 

61.5 

3.416 

62 

1,358.6 

62.8 

52.3 

72.8 

106.8 

120.1 

160.3 

191.0 

182.2 

148.9 

103.7 

86.0 

71.7 

3.620 

63 

1.427.8 

73.4 

78.6 

102.9 

U7.2 

141.8 

144.0 

206.5 

178.1 

133.7 

106.6 

75.8 

69.2 

4.576 

64 

1,511.2 

68.7 

75.1 

94.8 

108.0 

139.5 

177.0 

202.5 

198.4 

153.7 

133.0 

82.8 

77.7 

4.<565 

65 

1.643.8 

83.3 

85.5 

100.8 

104.7 

159.9 

186.8 

226.4 

226.9 

164.4 

145.6 

91.6 

67.9 

»),24l 

66 

1,88t.3 

73.2 

76.0 

U5.7 

147.8 

193.2 

219.9 

258.9 

265.5 

195.5 

146.8 

105.5 

89.3 

5.453 

67 

1,916.7 

89.8 

93.9 

126.7 

122.5 

193.0 

218.6 

268.1 

264.9 

181.2 

163.9 

114.5 

79.6 

5.614 

68 

2,019.1 

88.7 

99.6 

127.1 

152.2 

199.9 

245.7 

269.9 

246.0 

216.7 

154.7 

U1.2 

107.4 

5.777 

69 

2,051.9 

93.7 

71.4 

126.2 

171.0 

222.9 

230.9 

261.7 

299.1 

218.8 

157.7 

104.4 

94.1 

5.q68 

70 

2,143.2 

85.9 

102.8 

131.8 

161.8 

220.5 

2?7.? 

296.0 

28?.3 

219.1 

166.4 

121.4 

?0.7 

6.047 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 

PER 

CONNECTION 

ESTIMATH3 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY  (,pcd) 

u 

ANNUALLY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

.P.d^ 

ofpco?/ 

1960 

4.0 

12.804 

144 

172 

238 

279 

324 

422 

442 

4?1 

3?9 

251 

196 

172 

282 

.^16 

61 

4.0 

13,664 

173 

200 

224 

260 

287 

398 

441 

364 

296 

2^2 

166 

145 

?66 

.298 

62 

4.0 

14.480 

140 

129 

162 

246 

268 

369 

426 

496 

343 

231 

198 

160 

257 

.?m 

63 

4.0 

18,304 

129 

153 

181 

213 

250 

262 

364 

314 

243 

188 

138 

122 

214 

.240 

64 

4.0 

19.860 

112 

130 

154 

181 

226 

297 

329 

322 

258 

216 

139 

1?6 

P08 

.233 

65 

4.0 

20,964 

128 

146 

155 

166 

246 

2*7 

343 

349 

261 

224 

146 

104 

215 

.241 

66 

4.0 

21.812 

108 

124 

171 

226 

286 

336 

383 

393 

299 

SIJ 

161 

132 

237 

,265 

67 

4.0 

22.456 

129 

149 

182 

182 

277 

324 

385 

380 

269 

235 

170 

114 

?34 

.262 

68 

4.0 

23,108 

124 

149 

177 

220 

279 

354 

377 

343 

312 

216 

160 

150 

239 

.268 

69 

4.0 

23,872 

127 

107 

170 

239 

301 

322 

354 

4o4 

306 

213 

146 

127 

235 

.263 

70 

4.0 

24.188 

U4 

1?2 

176 

223 

294 

3?5 

I"?*? 

39^ 

39? 

222 

1(?7 

121 

P43 

.272 

AVERAGE 
1966.70 

4.0 

23,087 

120 

136 

175 

2J8 

897 

lie 

37? 

381 

298 

221 

;6i 

1?9 

216 

.266 

V         gpcd     -  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
2/       ofpco  -  ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


METERED        (xl                   FLAT  RATE    f") 

COMBINATION        □ 

EXCLUDES  SERVICES  FOR:     AGRICULTURE. 

HYDRANTS  AND  FIRE 

PROTECTION,  AND  OTHER  AGENCIES. 
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TABLE  6  |continu«d) 
WATER  PRODUCTION^  POPULATION  SERVED  &  URBAN  PER  CAPITA  USE 

CITY    CENSUS   POPULATION 

*=ENCY (nwARTn,  cvrr  ar isso *6,6l.7 

TYPE MOHICIPAI,  WATER  DgAMMBTP 1970 gft^Ufi 

SYSTEM  SERVES: 

CITY OlffARIO ALL    ACCOUNTS   IN    CITY Q] 

. ALL    ACCOUNTS   IN    CITY    t   OUTSIDE Cxl 

^o^'^^y SMBERKARPraO partly  in  city  only □ 

HYDROLOGIC    *REA^ °''"^'' 

OTHER  WATER   SERVICE    AGENCYISI    WITHIN    THIS 

3AWTA  AMA  PLAMMIHQ  SHBARg* city, 


YEAR 

OF 

RECORD 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gollons) 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS- 

ANNUAL 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

SYSTEM 

OTY 

1960 

■^.ikk.z 

ia.8 

138.9 

ai2.3 

J20.8 

366.0 

^60,7 

?43,9 

468.0 

439,5 

286.2 

155,3 

190.8 

13.533 

61 

k.on6.2 

226.3 

2U.8 

241.2 

125.7 

428,5 

*6l.4 

!«).7 

468,3 

386.8 

36Q.O 

245.7 

159.8 

13.q36 

62 

3,886.1 

190.4 

147.6 

L65.2 

J56.3 

352.4 

U2.2 

►99.5 

544.9 

421.7 

301.7 

255.4 

238.8 

14.642 

63 

3,799.8 

227.7 

186.3 

217.7 

>22.4 

338.6 

413.8 

550.0 

493.0 

3T0.8 

301.0 

a2.6 

265.9 

IS. 288 

64 

4.390.1 

230.0 

262.5 

249.4 

289.2 

394.1 

451.3 

ao.6 

569.8 

459.2 

416.2 

241.2 

a6.6 

16.276 

65 

V.39U.9 

217.2 

238.7 

262.7 

319.7 

432.5 

418.3 

588.3 

583.8 

418.8 

458.4 

254.9 

201.6 

16,658 

66 

U. 765.8 

230.1 

217.8 

323.5 

419.4 

446.3 

535.4 

603.2 

625.7 

492.0 

402.0 

258.4 

212.0 

16.766 

67 

4.651.2 

260.6 

272.1 

273.7 

209.3 

411.3 

'^5^.') 

646.7 

659.9 

476.1 

461.9 

301.5 

223.8 

16.823 

68 

4.913.4 

239.4 

223.0 

299.2 

404.8 

487.5 

546.6 

630.2 

588.8 

522.7 

400.9 

303.5 

266.8 

16.964 

69 

4.923.1 

241.8 

193.2 

244.8 

361.7 

472.4 

453.0 

645.9 

695.2 

562.5 

454.2 

309.3 

289.1 

17,067 

70 

5.667.T 

255,6 

296,1 

14X.2 

444.; 

575,5 

586,0 

740.4 

725,9 

620.1 

458.2 

365,9 

258.5 

17.183 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (,pcd) 

V 

ANNUALLY   | 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

,pcdi 

olpco^ 

1960 

3.M 

46.617 

112 

103 

147 

229 

253 

329 

376 

324 

314 

198 

m 

132 

219 

.245 

61 

3.47 

48.358 

151 

156 

Ifjl 

S??5 

286 

31? 

374 

312 

267 

240 

169 

107 

231 

.2S9 

62 

3.50 

51.247 

120 

103 

104 

232 

222 

268 

314 

343 

274 

190 

166 

150 

208 

.233 

63 

3.53 

53,967 

136 

123 

130 

137 

202 

256 

329 

295 

229 

180 

131 

159 

193 

.216 

64 

3.56 

57.942 

128 

156 

139 

166 

219 

260 

340 

317 

264 

232 

139 

121 

207 

.232 

65 

3.58 

59,636 

117 

143 

142 

179 

234 

234 

318 

316 

234 

248 

142 

109 

202 

.226 

66 

3.61 

60,522 

123 

129 

172 

231 

238 

sg-? 

322 

333 

271 

214 

142 

113 

216 

.242 

67 

3.64 

61,236 

137 

159 

144 

114 

217 

247 

341 

348 

259 

343 

164 

118 

208 

,233 

68 

3.67 

62,258 

124 

124 

155 

217 

253 

293 

327 

305 

280 

208 

162 

138 

216 

.242 

69 

3.70 

63,148 

124 

109 

125 

191 

241 

239 

330 

355 

297 

232 

163 

148 

214 

.240 

70 

3.73 

64,U8 

129 

165 

I72 

231 

290 

305 

372 

365 

322 

231 

190 

130 

242 

.271 

AVERAGE 
1«<.70 

3.67 

62,256 

127 

137 

15* 

197 

248 

276 

338 

341 

286 

226 

164 

129 

219 

.246 

±/         gpcd     -  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
2/        ofpco   -  ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


metered        Pji                   FLAT  RATE    □ 

COMBINATION        □ 

EXCLUDES  SERVICES  FOR:     AGRICULTURE 

HYDRANTS  AND  FIRE 

PROTECTION.    AND  OTHER  AGENCIES. 
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TABLE  6  (continued) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  &  URBAN  PER  CAPITA  USE 


AGENCY  SAK  BBRBARDniD f  CITT  Of 

TYPE  MtMTCIPAL  WATER  DEPAimiBrr 


SAK  BBRNARDINO 


SAH  BERHARDnO 


CITY    CENSUS   POPULATION 

1960 

1970 

SYSTEM  SERVES; 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY 
ALL  ACCOUNTS  IN  CITY 
PARTLY    IN    CITY   ONLY. 


91,922 


ICMl.g^l 


HYDROLOGIC    ARE* 


aavBi  coAstAi, 


SAMTA  AHA   PLAtpilMQ  SUBAREA 


r.Tuiro     Moat   of   csltv  and   oafldit 

OTHER  WATER   SERVICE    AGENCYIS)    WITHIN    ' 

^,-r^.     Bwat   San   BOTmardlno   County 

Wat>r  District 


n 


YEAR 

OF 

RECORD 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gcllons) 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS' 

ANNUAL 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

SYSTEM 

CITY 

1960 

7,iqi.6 

29i».l 

277.8 

I.U.7 

579.5 

^7^.1* 

885.9 

1,068 

1 
954.3 

rki.o 

584.8 

349.9 

363.1 

29.185 

61 

7.558.8 

1*22.0 

1*21.1* 

l*3l*.0 

607.9 

702.7 

931.8 

L,008 

7 
890.1* 

71*1.9 

61*8.6 

435.0 

114.1* 

29.142 

62 

7.22>».k 

367.2 

267.6 

295.1* 

605.6 

619.5 

791.2 

91*0.8 

988.2 

791.1 

594.9 

493.8 

469.1 

28,088 

63 

6.981.6 

MA.6 

36I.V 

W*1.3 

1*07.6 

671. S 

70V.7 

L,6I*S 

I* 

958.3 

677.8 

515.3 

374.S 

422.8 

28.715 

64 

7.825.7 

1*07.0 

1*53 .2 

J*26.1 

523.1 

703.0 

829.8 

1,139 

1 
1,016 

809.7 
6 

716.7 

4i6.4 

385.0 

29.219 

65 

7.650.7 

385.^ 

M9.I 

1*63.5 

1*92.1 

721.9 

728.5 

i.oW. 

1 
1,066 

■nk.9 

779.8 

450.9 

352.4 

29.147 

66 

8.156.3 

U03.2 

378.8 

51*2.2 

676.8 

71*4.8 

938.0 

1,095 

6 
1,073 

819.2 
3    , 

638.6 

453.4 

392.4 

29.0*5 

67 

7,937.8 

1*51.6 

1*69.8 

l*i*7.8 

358.3 

711*.6 

793.1* 

L,156 

1,095 

770.1 
2 

772.3 

5^.8 

393.7 

29.100 

68 

8,182.7 

W*2.d 

1*13.5 

su.s 

628.0 

?88.9 

915.6 

L,6S7 

6 
957.8 

8i*5.l» 

641*.9 

530.9 

443.9 

29,087 

69 

7.989.1 

395.6 

^?6."f 

1*21  .a 

550.1* 

735.3 

715.? 

1,078 

0 

893.1 

9 

697.5 

5oa.9 

478.0 

29,459 

70 

9.0^.7 

1*15.0 

1*1*1.? 

502.3 

6Ti*.7 

9ll*.l* 

986.1 

1,227 

9 
1,171 

982.0 
7 

740.3 

595.1 

389.7 

2<».68^ 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

ANNUALLY 

MONTHLY    (gpcd) 

V 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

gpodV 

ofpco^ 

1960 

3.13 

91.321 

104 

105 

14? 

212 

239 

323 

377 

337 

272 

207 

126 

128 

215 

.241 

61 

3.15 

91.797 

IW 

;64 

171 

221 

247 

138 

354 

313 

869 

??8 

15fl 

110 

??6 

.251 

62 

3.18 

89,320 

133 

107 

107 

226 

224 

295 

340 

357 

295 

215 

181* 

169 

222 

.21*9 

63 

3.20 

91,888 

142 

140 

155 

148 

236 

256 

366 

336 

21*6 

181 

136 

148 

208 

.233 

64 

3.23 

94,377 

139 

166 

146 

185 

21*0 

293 

389 

347 

286 

245 

147 

132 

227 

.254 

65 

3.25 

94,728 

131 

166 

158 

173 

246 

256 

356 

363 

255 

266 

159 

120 

221 

.21*8 

66 

3.28 

95,268 

137 

142 

184 

237 

252 

328 

371 

363 

287 

216 

159 

133 

234 

.262 

67 

3.30 

96,030 

152 

175 

150 

124 

2to 

275 

386 

368 

267 

259 

181 

132 

226 

.253 

68 

3.32 

96,569 

148 

148 

182 

217 

264 

316 

343 

320 

292 

215 

183 

11*8 

232 

.260 

69 

3.35 

98,688 

129 

118 

138 

186 

2lt0 

242 

352 

369 

302 

228 

172 

156 

220 

.246 

70 

3.37 

100,175 

134 

157 

162 

225 

294 

328 

395 

377 

327 

238 

198 

125 

247 

.277 

AVERAGE 

1964-70 

3.32 

97,346 

140 

148 

163 

198 

258 

298 

369 

359 

295 

231 

179 

139 

232 

.260 

±/         gpcd     -  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
2/       ofpco   -  ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


METERED       [3 


FLAT  RATE    □ 


COMBINATION        [^ 


HYDRANTS  AND  FIRE 
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TABLE  6  (continued) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  &  URBAN  PER  CAPITA  USE 

CITY    CENSUS   POPULATION 

AGENCY        OPLAWD.  cmr  or .qko  l5,9lo 

TYPE  MUHICIPAL  WATER  DEPAMMEWT 1970 ^g^qtjl 

SYSTEM  SERVES: 

CITY PPLAKD ALL    ACCOURITS   IN    CITY □ 

ALL    ACCOUNTS   IN    CITY    +   OUTSIDE SG 

^"^^-'^ SAH  BBRBAmiBQ partly  m  city  only □ 

HYDROLOGIC    AREA  SOOTH    COASTAL 

OTHER  WATER   SERVICE    AGENCY(S)    WITHIN    THIS 

SANTA  ANA  PLAMNIHa  SCBARBA city: 


YEAR 

OF 

RECORD 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

ANNUAL 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

SYSTEM 

CITY 

1960 

i.ifSo.g 

55.0 

54.1 

74.6 

122.2 

i3?.o 

173.2 

225.7 

196.3 

187.4  126.^ 

60.( 

70.2 

4.744 

4,700 

61 

1,591.4 

86.0 

76.8 

84.3 

111.2 

147.1 

187.1 

214.0 

214.1 

173.3 

149.8 

97.8 

49.9 

5.068 

5.024 

62 

1,6U.8 

70.4 

45.8 

51.6 

133.0 

142.5 

171.1 

208.6 

237.5 

188.5 

141.6  109.9 

111.3 

5.644 

5,599 

63 

1,718.5 

85.2 

68.6 

88.6 

92.6 

150.6 

180.7 

267.0 

275.2 

162.2 

135.8 

102.0  110.0 

6.05/? 

6.007 

64 

2,022.6 

102.6 

LI6.8 

LO7.4 

L31.1 

175.2 

206.0 

293.5 

259.4 

231.1 

205.1 

94.6 

99.8 

6.681 

6.635 

65 

2.12T.0 

87.2 

L14.7 

L26.6 

LI8.7 

210.0 

200.0 

300.1 

316.3 

208.0 

237.1 

133.2 

75.1 

7,273 

7.226 

66 

2,417.7 

99.1 

99.3 

lfil.4 

a8.8 

218.9 

287.6 

317.4 

332.1 

263.0 

196.0 

131.2 

92.9 

7,604 

7,557 

67 

2.354.6 

132.1 

137.4 

133.6 

85.4 

213.2 

222.4 

329.2 

365.4 

237.8 

240.0 

158.7 

99.4 

7,670 

7.622 

68 

2.627.T 

119.6 

106.1 

1?7.4 

204.4 

252.9 

289.8 

309.6 

341.3 

306.2 

243.2 

163.3 

133.9 

7,928 

7.879 

69 

2.727.1 

115.1 

85.1 

123.8 

L87.3 

253.4 

249.3 

370.8 

409.4 

328.6 

268.2 

180.8 

155.3 

8.192 

8.143 

70 

2.968.0 

125.0 

148.5 

16?.8 

221.4 

316.6 

285.8 

424.9 

377.1 

340.8 

249.9 

196.1 

112.1 

8.307 

8,257 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 

PER 

CONNECTION 

ESTIMATH) 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

ANNUALLY 

MONTHLY  (aped) 

u 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

.pcdV 

c.p„?/ 

1960 

3.39 

16,067 

110 

116 

1?0 

254 

271 

359 

453 

394 

389 

254 

126 

141 

252 

.282 

61 

3.44 

17.434 

i?9 

ITT 

l?6 

213 

272 

358 

396 

396 

331 

277 

91 

92 

250 

.280 

62 

3.50 

19.754 

n? 

83 

34 

224 

233 

289 

341 

388 

318 

231 

185 

182 

224 

.251 

63 

3.55 

21.488 

128 

114 

133 

144 

226 

280 

401 

413 

252 

204 

158 

165 

219 

.245 

64 

3.61 

24.118 

137 

167 

144 

181 

234 

285 

393 

347 

319 

274 

131 

133 

229 

.256 

65 

3.66 

26.619 

106 

154 

153 

149 

254 

250 

364 

383 

260 

287 

167 

91 

219 

.245 

66 

3.72 

28.287 

113 

125 

184 

258 

250 

339 

362 

379 

310 

224 

155 

106 

234 

.262 

67 

3.78 

28.993 

147 

169 

149 

98 

237 

2?6 

366 

407 

273 

267 

182 

Ul 

222 

.249 

68 

3.83 

30.364 

127 

120 

167 

224 

269 

318 

329 

363 

336 

258 

179 

142 

236 

.264 

69 

3.89 

31.867 

117 

9? 

125 

196 

257 

2a 

375 

4l4 

344 

271 

189 

157 

234 

.262 

70 

3.9A 

32.748 

123 

162 

,167 

22? 

312 

291 

41? 

3P- 

?47 

246 

200 

110 

248 

.278 

AVERAGE 
1966-70 

3.83 

30,45: 

125 

134 

158 

200 

265 

293 

370 

387 

322 

253 

181 

125 

235 

.263 

J/         gpcd     -  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
2/        olpco   -  ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


METERED        ^                    FLAT  RATE    □ 

COMBINATION        Q 

EXCLUDES  SERVICES  FOR:     AGRICULTURE 

HYDRANTS   AND   FIRE 

PROTECTION,   AND  OTHER   AGENCIES. 
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TABLE  6  (continued) 
\»ATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  &  URBAN  PER  CAPITA  USE 

CITY    CENSUS  POPULATION 

»OENCY TICTORVILLB  CODiriT  WATBR  DI8TBICT Wot   Incorporfcted 

■^'"'^ CQtWWr  Wi>TBT>  nTSTRTHT 1970 10 » 8^5 

SYSTEM   SERVES: 

CITY VICTORYILLE all  accounts  ,n  cty □ 

ALL    accounts  IN    CITY    t   OUTSIDE F'] 

county       3*B  BPWRDUP  „._  I — I 

== PARTLY    IN    CITY   ONLY [_J 

___  ,,_«__,_  riTHirpMoat  of  city  and  outtlde 

HYDROLOGIC    AREA         300TH    lAHOITOW OTHERDStS i 

OTHER   WATER   SERVICE    AGENCY(S)    WITHIN    THIS 

MOJAVE  RIVER  PLANWIWO  3DBAREA ^,.,^.He«perla  Water  Co. 


YEAR 

OF 

RECORD 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS- 

ANNUAL 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

SYSTEM 

CITY 

I960 

802.6 

2,370 

61 

T98.0 

2,581 

62 

8k7.5 

2,631 

63 

909.8 

3,073 

64 

l.hke.l 

3,065 

65 

l.hkS.k 

3,260 

66 

1.631.3 

3,3^*2 

57 

1.320.^ 

3, 'WO 

68 

lMk.7 

3,'^42 

69 

1.V33.8 

3,535 

70 

1.5^L'» 

3,63'* 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 

PER 

CONNECTIO^ 

BTIMATH) 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

1 

MONTHLY  (gpcd)  V 

ANNUALLY        | 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

,PC-^ 

O.P..2/ 

1960 

3.39 

8.9^0 

273 

.306 

61 

3.39 

8,755 

250 

.280 

62 

3.39 

8,925 

260 

.291 

63 

3.39 

io,te4 

239 

.268 

64 

3.39 

10,397 

380 

.l>26 

65 

3.39 

11,058 

359 

.kos 

66 

3.39 

U,337 

394 

Ml 

67 

3.39 

11|533 

314 

.352 

68 

3.3? 

U,676 

331 

.371 

69 

3.39 

11,991 

328 

.367 

70 

3.39 

12.327 

I'f3 

.384 

AVERAGE 
1966-70 

3.39 

11,77? 

3't2 

.383 

J/         9PCJ 
2/       ofpco 


■  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 

■  ACRE-FECT  PER  CAPITA  ANNUALLY 


METERED        JT]                   FLAT  RATE    CD 

COMBI 

NATION        □ 

EXCLUDES  SERVICES  FOR:     AGRICULTI. 

JRE,   HYDRA 

MTS  AND  FIRE 

PROTECTION,   AND  OTHER  AGENCIES. 
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TABLE  6  (continuad) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  &  URBAN  PER  CAPITA  USE 

CENSUS   POPULATION 

>GENCY  CALITORWIA-AMERICAH  WATER  COMPAHY lasn  WOt    Available 

TYPE  cotMBRciAL  WATgR  MMPAHY 1970 HOt  Available 

g^*   ^5f5*i.!f^!^^2?y'    °"''     HffHOAL '"111"  ACCOUNTS  ,N  C,T  V □ 

BUCH,  so,  SAN  aiaao  p=, 

ALL    ACCOUNTS   IN    CITY    t   OUTSIDE | | 

^O'^^^y aWDIBOO PARTLY    IN    CITY   ONLY [J 

nrnFB     SoathHcat  San  Diego  County 

HYDROLOGIC    AREA  90UTO    COASTAL OTHER . 

OTHER   WATER   SERVICE    AGENCY(S)    WITHIN    THIS 

SAM  PIMQ  PIiitfHUW  SmARBl city: 


YEAR 

OF 

RECORD 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS- 

ANNUAL 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

SYSTEM 

CITY 

1960 

5,1*51.0 

302.8 

295.7 

365.5 

*5l*.l 

507.9 

51*2.3 

528.0 

616.9 

558.U 

•87.7 

337.1* 

35l*.3 

29.901 

61 

5,915.9 

V)5.5 

373.1 

l*0l*.l 

536.7 

562.2 

J??."* 

572.8 

620.2 

583.1* 

*96.3 

1*00.1 

302.1 

31.306 

62 

5,773.^ 

332.1 

270.8 

31*3.3 

*76.9 

518.8 

605.8 

589.7 

635.0 

591.6 

566.7 

1*39.1 

1*03.6 

32,023 

63 

6,090.0 

'»36.5 

396.9 

l*J*1.8 

*66,7 

591.3 

555.1 

»1.7 

655.5 

528.0 

510.8 

388.6 

1*37.1 

32.682 

64 

6,338.9 

kSk.7 

l*3l*.7 

1*27.6 

*9l*.l 

563.6 

623.8 

593.5 

651*. 1* 

622.3 

575.8 

1*22.2 

1*02.2 

33.686 

65 

6,WH.1 

381.1 

393.9 

W5.5 

H5.1* 

608.1* 

Sll*.3 

a6.i 

707.7 

621*.3 

51*2.9 

1*78.9 

372.6 

.34.173 

66 

6,7W.6 

357.9 

35l*.3 

1*97.3 

578.0 

633.3 

565.9 

ri*9.8 

71*1.7 

700.8 

59l*.8 

1*66.9 

1*07.9 

34.862 

67 

6,933.1 

513. 1* 

31*1.8 

l*T7.0 

l*H*.l 

609.9 

661.7 

782.7 

782.7 

732.2 

67l*.3 

51*9.2 

39l*.l 

3S.S06 

68 

7,7ll>.8 

1*68.1* 

kkO,-f 

526.0 

toi.5 

ni.2 

ri*5.7 

ll*f.8 

r96.9 

r9l*.5 

558,8 

m.2 

531*.  3 

36.538 

69 

7f523.0 

1*91.2 

192.5 

*6l*.3 

185.9 

^.8 

J75.0 

-72.7 

m.6 

r66.3 

r31.2 

602.1 

*99.1* 

37 p 605 

70 

8.51A,6 

559,9 

519.1 

5lf9.5 

?92.1f 

329.2 

321. If 

P09.I 

915.1 

839.5 

812.5 

672.7 

53^3 

38.273 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

ANNUALLY 

MONTH  Ll 

(,pcd) 

V 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

,pcdW 

ofpcoi 

1960 

4.57 

136,61.6 

71 

75 

86 

Ul 

120 

132 

148 

146 

136 

115 

82 

84 

109 

.122 

61 

4.63 

ll*l*.881* 

90 

92 

90 

123 

125 

129 

150 

138 

134 

119 

92 

67 

112 

.12^ 

62 

4.69 

150.060 

71 

61* 

74 

106 

112 

135 

127 

137 

131 

122 

98 

87 

105 

.118 

63 

4.74 

155,01*3 

91 

91 

92 

100 

123 

119 

142 

136 

U4 

106 

84 

91 

108 

.121 

64 

4.80 

161.760 

85 

93 

85 

102 

U2 

129 

138 

130 

128 

115 

87 

80 

107 

.120 

65 

4.86 

166,081 

71* 

85 

94 

83 

U8 

123 

139 

137 

125 

125 

96 

72 

106 

.119 

66 

4.Q2 

171,1*51 

67 

71* 

94 

112 

119 

129 

l4l 

140 

1?6 

112 

91 

n 

108 

.121 

67 

4.98 

176,673 

94 

69 

87 

78 

111 

125 

143 

143 

138 

123 

104 

72 

108 

.121 

68 

5.03 

183,932 

82 

83 

92 

109 

128 

135 

148 

140 

144 

116 

104 

94 

115 

.129 

69 

5.09 

191,1*85 

83 

73 

78 

102 

115 

118 

130 

144 

133 

123 

10? 

84 

108 

.121 

70 

5.15 

197,099 

92 

92 

'  90 

117 

136 

139 

132 

150 

142 

133 

114 

87 

119 

.133 

AVERAGE 
1964.70 

5.03 

184,126 

84 

78 

88 

104 

122 

129 

139 

143 

139 

121 

104 

83 

112 

.1^5 

1/         gpcd     -  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
2/        ofpco    -  ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


METERED        [X]                    FLAT  RATE    □ 

COMBI 

NATION        □ 

EXCLUDES  SERVICES  FOR:     AGRICULTURE. 

HYDRA 

MTS  AND  FIRE 

PROTECTION.   AND  OTHER   AGENCIES. 
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TABLE  6|centinu*d) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  YeRVED  &  URBAN  PER  CAPITA  USE 

CITY    CENSUS   POPULATION 

AGENCY      BsooiiDiia .  crrr  oy iseo 16»377 

TYPE       maiciPAL  WATBR  DEBtamaiT 1970 ^6f7qg 

SYSTEM   SERVES: 

CITY  aSCOMDIDO ALL    ACCOUNTS   IN   CITY g] 

ALL    ACCOUNTS  IN    CITY    +   OUTSIDE [13 

COUNTY        SftM    PaOQ PARTLY    IN    CITY   ONLY C] 

HYDROLOGIC    AREA         80inH    OBAgML . 

OTHER  WATER  SERVICE    AGENCYIS)    WITHIN    THIS 

SAM  DiaO  PLAMMIMB  SPBAREA city: 


YEAR 

OF 

RECORD 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  {million  gallons) 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS- 

ANNUAL 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

SYSTEM 

CITY 

1960-61 

1.021.9 

5.136 

5.136 

61-62 

1.0V6.3 

'if'ilS 

«;,«;Ti 

62-63 

1.182.2 

"5,7*4 

«;,7'»4 

63-6A 

1.268.1 

R.ftjO 

'^,^7'^ 

64-65 

1.393.0 

6,116 

6,116 

65-66 

l.k8l».6 

6,596 

6,596 

66.67 

1.V93.0 

7.012 

7.012 

57-68 

1.318.2 

7,298 

_7.2?8_ 
7.90l» 

68-69 

1.9V5.6 

7.904 

69-70 

2,105.0 

8.662 

8.662 

70-71 

2.l«>1.5 

8,999 

8.9?? 

YEAR 
OF 

RECORD 

PERSONS 

PER 

CONNECTION 

ESTIMATH) 
AVERAGE 

POPULA- 
TION 

SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

1 

MONTHLY  (gpcd)    V 

ANNUALLY       | 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

,PcdV 

c.p.o2/ 

1960-61 

^.•58 

18,38T 

152 

.170 

61-62 

3.65 

20.130 

142 

.159 

62-63 

3.71 

21,310 

^?2 

.170 

63-64 

3.78 

22,189 

159 

.178 

64-65 

3.84 

23,48? 

162 

.181 

65-66 

3.91 

25.790 

158 

•177 

66-67 

3.98 

27.908 

146 

,164 

67-68 

4.04 

29.484 

Iffl 

.j5a_ 

68-69 

4.11 

32,48? 

164 

.184 

69-70 

4.18 

36.178 

IW 

.178 

70  -71 

4.24 

18.1?6 

172 

•1?? 

AVERAGE 
1966-70 

4.11 

32.84i 

162 

.181 

jy        gpcd    -  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
2/        ofpco   -  ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


METERED        [X]                    FLAT  RATE    □ 

COMBINATION        □ 

EXCLUDES  SERVICES  FOR:     AGRICULTL 

JRE.   HYDRANTS  AND  FIRE 

PROTECTION.   AND  OTHER  AGENCIES. 
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TABLE  6  (continued) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  &  URBAN  PER  CAPITA  USE 

CITY    CENSUS  POPULATION 

»°ENCY OCMHSIDEf  cm  or ,960 gM.971 

T^P^ MOBICIPAL  WATER  DEPAMMEBT 1970 HO.HgH 

SYSTEM   SERVES: 

CITY OCKAHSIDK all  accounts  in  city g] 

,    ,  ,  ,     .   „  „    ,  ,  ALL    ACCOUNTS   IN    CITY    +  outside [~\ 

county        SAI  DIBQO  ):=. 

partly    IN    CITY   ONLY [_J 

HYDROLOGic  AREA         30X701  COASTAL °-^"^" 

OTHER   WATER   SERVICE    AGENCY(S)    WITHIN    THIS 

SAM  DIEOO  PLAMMIIP  SOBARKA city, 


YEAR 

OF 

RECORD 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

ANNUAL 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

SYSTEM 

CITY 

1960-61 

1,751.0 

6,445 

6,445 

61-62 

1,639.0 

6,800 

6,800 

62-63 

1,888.8 

7,280 

7,280 

63-64 

2,15^.2 

7.730 

7.730 

64-65 

2,l>0>^.9 

8,222 

8,222 

65-66 

2,412.9 

8.610 

8.610 

66-67 

2,465.9 

8,850 

8,850 

57-68 

2,818.1 

9.036 

9.036 

68-69 

2.860.5 

9.380 

9.380 

69-70 

3.289.9 

9.755 

9.755 

7tV.71 

3,7^.3 

10,054 

10,054 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 

PER 

CONNECTION 

ESTIMATH) 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

1 

MONTHLY  (sped)   V 

ANNUALLY       | 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

,pc4V 

o.poo?/ 

1960-61 

4.04 

26,038 

184 

.206 

6I-62 

4.05 

27.540 

163 

.183 

62-63 

4.06 

29.557 

175 

.196 

63-64 

4.06 

31,384 

188 

.210 

64-65 

4.07 

33,464 

197 

.221 

65-66 

4.08 

35.129 

188 

.210 

66-67 

4.09 

36.197 

187 

.209 

67-68 

4.10 

37.048 

208 

.2?? 

68-69 

4.11 

38,552 

203 

.227 

69-70 

4.12 

40,194 

224 

.251 

70-71 

4.13 

41,523 

, 

247 

.277 

AVERAGE 
1966-70 

4.11 

38,70! 

.8 

214 

.239 

1/         gpcd     -  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
2/        ofpca   -  ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


METERED        [XI 


FLAT  RATE    Q 


EXCLUDES  SERVICES  FOR:     AGRICULTURE,   HYDRANTS 
PROTECTION.  AND  OTHER  AGENCIES. 


COMBINATION        Q 
D   FIRE 
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TABLE  6  (continued) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  &  URBAN  PER  CAPITA  USE 

CITY    CENSUS   POPULATION 

*cENcv SAW  DiBoo,  crnr  or isso 573, ga*! 

TVPE  MOmCIPAL  WA1BR  DEPAmMBIIT 1970  696.769 

SYSTEM  SERVES: 

CITY SAM    DIroO AUL    ACCOUNTS   IN   CTY □ 

___^  ALL    ACCOUNTS   IN    CITY    t    OUTSIDE Q^] 

COUNTY SAW  DIBOO =.=^.       . I — I 

PARTLY    IN    CITY   ONLY Lj 

__,  „.™„  r.T^^^     Most  Of  City  and   Oitalde 

HYDROLOGIC  AREA  SOtfTH   CX)ASTAL ' 

OTHER   WATER   SERVICE    AGENCY(S)    WITHIN    THIS 

SAM  DIHBO  PLAMMIIIQ  SUBARKA r,-r^.     C*llfornl>-AMTlc>n  Vm.fr  Cowpany 


OF 
RECORD 


TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 


ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS' 


1,763. 


MAR 


APR   MAY   JUN   JUL   AUG   SEP   OCT   NOV   DEC 


25.652.7 


17556 


1.515. It >.072.j 


^,333 


?,8lt8.8 
^95. ?  ^       g 

?,833.|5 


2 
.829. g 


,5i»o.fr 

g.337J3 


,669.6 

l.TXW, 


128,131 


127,981 


27.307.1 


l,9ll» 


7  1,952. 

1.758.1 


g.378. 


g,522. 


;r589.r 


2 
.81t0.8 


,  5*10. 5 


>.1>06,5 


,995.0 

1.573 


132,677 


132,527 


27.835.9 


1,750 


0  L,6o8, 

1.391.  L 


?,189. 


,36k. 


!,054J9 
.?68.!         i 

i7225;i 


^131 


,773.3 

^L228 

,526.? 


,07'>J7 

1.928. 


136,279 


136,167 


140,984 


28.951.8 


2,060 


6  12,109. 

1.876.B 


2,737. 


;.i78.3 ;.536. ) 3,080 


931.2 

2.1^2, 


140,880 


30.?g9.3 


1,987 


2.027. 


g,115. ) 


g,786. 


?.39l.L 


),li00.7 
846.1         3 


")7533^1 
.997.; i 


.241.3 


,891.? 


917.5' 


,029.4 

2.022, 


139,637 


139,534 


31.371,8 


1,998 


9  2,235. 

1.987.6 


g.055.g 


3,003.1 


.^^4 


,106.0 

.U894, 


I4l,5l4 


141,400 


3'*,028.7 


2,035 


7  g,453. 

Ij68,i. 


LiSii. 


3,186. 


!,752.lt 
.47lt.[t  _  _  3 


.212.1 3 

1,920.? 

.516.  >  4 

riST^g 


3 


,264.) 


?. 930,1 


,307.2 

2.102, 


143,690 


143,568 


7^95:6 

2.143 


34.280.0 


2,239.0 


27557 
2,360 


27551: 
g.196.? 


3,217. 5 


1     r^sT 

2.248.2 

6  2,508, 

2.123.2 


?.030.? 


3,279.) 
848.9      _  3.342,0 


147,724 


147.625 


3,618.) 


37.116.1 


1.037.3 


37479: 


375957} 


,02L>6 


3,611.? 


?.220,3 


7588.3 

2.329, 


150,558 


150,469 


37.537.1 


.089.1 3.251.5 


h-438.h. 


4.231. 


^231 


2.626, 


.151,687 


151,604 


'H-^16.9 


2,519 


2  2,8 

2.»n.lB 


,059. ) 


>,306.5        14,086, 
.99Q.i I4.428J3         I3.674A 


,123.6 

g.4oo. 


155,887 


155,806 


YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (gpcd) 

1/ 

ANNUALLY  | 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

.pcdV 

o.pco?/ 

1960 

4.43 

567,672 

88 

92 

100 

122 

133 

147 

162 

161 

l49 

133 

98 

97 

123 

.138 

61 

4.42 

587,029 

10? 

107 

107 

13? 

139 

147 

1?6 

156 

144 

132 

113 

86 

137 

■14? 

62 

4.42 

602,176 

94 

83 

86 

121 

127 

142 

164 

168 

154 

161 

115 

103 

127 

.142 

63 

4.41 

622,134 

107 

108 

109 

117 

142 

136 

167 

160 

135 

132 

103 

111 

127 

.142 

64 

4.41 

615,380 

104 

114 

lU 

130 

146 

154 

178 

170 

157 

146 

110 

106 

136 

.152 

65 

4.40 

622,817 

104 

114 

116 

110 

156 

160 

178 

187 

156 

162 

113 

98 

138 

.154 

66 

4.40 

631,546 

104 

100 

125 

156 

163 

183 

192 

194 

172 

150 

122 

107 

148 

,166 

67 

4.^9 

648,120 

111 

121 

122 

104 

160 

165 

190 

192 

169 

166 

129 

107 

145 

.162 

68 

4.38 

659,971 

121 

117 

130 

153 

170 

178 

192 

197 

183 

157 

131 

114 

154 

.172 

69 

4.38 

664,040 

115 

114 

122 

155 

170 

163 

203 

206 

181 

165 

133 

128 

155 

.174 

70 

4.37 

681,507 

119 

135 

133 

168 

192 

191 

204 

210 

200 

174 

153 

114 

166 

,186 

AVERAGE 
1966.70 

4.38 

657,037 

114 

117 

126 

147 

171 

176 

196 

200 

181 

162 

134 

114 

154 

.172 

J/         gpcd     -  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
2/        alpcK   -  ACRE-FEET  PER  CAPITA   ANNUALLY 


METERED        (jg 


FLAT  RATE    Q 


COMBINATION        [^7] 
ID   FIRE 
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TABLE  6  (continuad) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  &  URBAN  PER  CAPITA  USE 

CITY    CENSUS   POPULATION 

AGENCY  ^*"  raAwcisco,  crnr  of 71*0,097 

TVPE       MONICIPAL  VATER  DEPAR'TOffillT 1970  71^,67k 

SYSTEM  SERVES: 

CITY SAN  fRAMqiSgO all  accounts  in  city □ 

n.H    «».HM--MH»  ALL    ACCOUNTS   IN    CITY    f   OUTSIDE rX] 

COUNTY  SAH  FRAHCISCO  ^^    =     •=■  uj 

PARTLY    IN    CITY   ONLY QJ 

HYDROLOGIC    AREA  SAH    FRAMCISCO    BAY  OTHER 

OTHER   WATER   SERVICE    AGENCY(S)    WITHIN    THIS 

36OTH  BAY  ELAICTII^O  30BAREA city, 


YEAR 

OF 

RECORD 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

ANNUAL 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

SYSTEM 

CITY 

I960 

33,515 

2,578 

2,511 

2,680 

2,782 

2,985 

3,019 

3,01*1* 

3,01.1* 

2,910 

2.810 

2,509 

2,61*3 

151*.  367 

1^767 

61 

33,585 

2,676 

2,375 

2.676 

2,777 

2,910 

3,078 

3,018 

3,081* 

2,985 

2,920 

2,625 

2,1.61 

151*  .032 

151*  .032 

62 

31,693 

2.592 

2.26I* 

2,526 

2,723 

2.821 

2,789 

2,911* 

2,882 

2,591* 

2.626 

2,561 

2.1*01 

155,358 

155,358 

63 

33,685 

2.658 

2,305 

2,591* 

2,1*21 

2,850 

3.138 

3,1«)2 

3.227 

3,087 

2.771 

2.560 

2.596 

155.699 

155,699 

64 

36,1*52 

2,560 

2,525 

2,876 

?rl57 

3ii57 

3.1?7 

=».501 

3,501 

3,1*28 

3.212 

2.671 

2.707 

155.31*5 

155,3<*5 

65 

35,1*38 

2,71*3 

2,?98 

2,851 

2,598 

3.11*0 

3.1U0 

3,183 

3,l'*7 

3.220 

3.2<33 

2.781 

2.71*1* 

15l..q^3 

15^,933 

66 

37,11*7 

2,851* 

2.525 

2,781 

3,11*7 

3,366 

3,5l»9 

3,'»63 

3,'*63 

3.323 

3,288 

2,799 

2,589 

155.1*1*0 

155,l*to 

67 

35,292 

2,589 

2,379 

2,621* 

2.1.81* 

3,078 

2,901. 

3,^^?? 

3,^*55 

3,3^*0 

3.225 

2,918 

2.81*1 

156.21*1* 

156,2l*V 

68 

38,531 

2.880 

2,761* 

2,995 

3,263 

3,?^8 

3,721* 

^,6ii* 

3,53'' 

3,3«> 

3,P0i* 

2.832 

2.791* 

157.0<X) 

157,090 

69 

37,372 

2,791* 

2,533 

2,91*3 

2,906 

3,3<» 

3,316 

3,628 

3,628 

3.358 

3.126 

?,89i* 

2.856 

157.200 

157,200 

70 

38.535 

2,891* 

2,62l» 

3,087 

i,'*3^ 

3.628 

3.'*35 

3,596 

3,1*81 

3.'t8i 

3.S13 

2.798 

2.869 

157,072 

157.072 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

1 

MONTHLY    (jped) 

V 

ANNUALLY  | 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

gpcdJ/ 

afpco^ 

I960 

k.fln 

7to,n6 

112 

121 

117 

125 

130 

1,36 

132 

1.32 

131 

122 

11? 

115 

124 

.1^0 

61 

1*.78 

736.273 

117 

115 

117 

126 

126 

ll«) 

132 

135 

136 

128 

U9 

108 

125 

.140 

62 

U.75 

737.951 

111* 

no 

Ul 

123 

124 

126 

128 

126 

U8 

115 

116 

105 

118 

.132 

63 

l*.73 

736,1*56 

117 

113 

115 

111* 

126 

11*3 

150 

11*3 

11*1 

122 

117 

115 

126 

.141 

64 

V.70 

730,122 

ui* 

121* 

128 

11*5 

11*0 

11*5 

155 

155 

157 

143 

123 

120 

138 

.154 

65 

1..68 

725,086 

122 

128 

127 

120 

11.0 

ll^l* 

11*2 

ll« 

11*8 

11*7 

128 

122 

134 

.150 

66 

1..66 

72l*,350 

128 

126 

125 

11*6 

151 

165 

156 

156 

155 

11.8 

130 

117 

142 

.159 

67 

1*.63 

723,1*10 

117 

119 

118 

116 

139 

135 

156 

156 

156 

11*5 

136 

128 

115 

.151 

68 

l*.6i 

721*, 185 

128 

136 

133 

150 

158 

.172 

161 

158 

156 

143 

130 

124 

l4fa 

.163 

69 

l*.58 

719,976 

125 

125 

132 

1^5 

152 

151* 

163 

163 

156 

l4o 

134 

1?8 

142 

.159 

70 

1*.56 

715,671* 

130 

130 

138 

159 

163 

159 

162 

156 

162 

145 

130 

128 

147 

.164 

AVERAGE 
1966.70 

l^.6l 

721,519 

12  6 

127 

0.29 

IM 

153 

157 

160 

158 

157 

144 

132 

125 

142 

.159 

i/         gpcd     -  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
2/        ofpco   -   ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


METERED        []g 

FLAT  RATE    □ 

COMBINATION        □ 

EXCLUDES  SERV 

ICES  FOR:     AGRICULTURE, 

HYDRANTS  AND   FIRE 

PROTECTION.    A 

MD  OTHER  AGENCIES. 
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TABLE  6  (centinuad) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  &  URBAN  PER  CAPITA  USE 

CITY    CENSUS   POPULATION 

AGENCY       CAI'ITORWIA  WATER  SERVICE  COMPJUIT ,3^0 86,322 

TYPE         COMffiRCIAL  WATER  COMPAWY 1970 10  7|.6V» 

SYSTEM   SERVES: 
CITY STOCKTOW ALL    ACCOUNTS   IN    CITY CD 

<-o^^^^    SAM  JCAQUIH  all  accounts  .n  city  .  outside [5 

■ PARTLY    IN    CITY   only CJ 

HYDROLOGic  AREA         DELTA -CEMTRAL  SIERRA other 

other   WATER   SERVICE    AGENCY(S)    WITHIN    THIS 

MgWBW  vtTJ.gr  TT/WB  PTAOITO  3UBAREA ^,t^.      Stockton  M..n1r1p«l   Wattir  n^ph. 


YEAR 

OF 

RECORD 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS- 

ANNUAL 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

SYSTEM 

CITY 

1960 

7,917 

301 

302 

397 

5U9 

732 

1,061 

1,104 

l,09£ 

934 

729 

368 

342 

34,106 

61 

8,158 

3I46 

339 

1*16 

615 

749 

1.053 

1,16< 

1,U1 

862 

760 

435 

306 

34,162 

62 

7,926 

311 

297 

373 

63^ 

792 

996 

1,106 

1,16c 

981 

571 

384 

321 

34,654 

63 

7,600 

331* 

307 

387 

373 

658 

990 

1,101 

1,17J 

966 

606 

355 

351 

34,924 

64 

8,457 

361 

392 

1(61 

658 

813 

879 

1,187 

1,202 

998 

771 

367 

368 

35,095 

65 

8,527 

371* 

361 

i»i*l 

1.67 

942 

1,021 

1,164 

1.1« 

978 

778 

450 

383 

35,344 

66 

9,1^ 

382 

350 

51U 

71.9 

949 

1,106 

1,137 

1,321 

1,038 

776 

432 

390 

35,469 

67 

8,700 

383 

3^.6 

1*10 

367 

821 

996 

1,25* 

l,33t 

1,121 

853 

446 

367 

35,533 

68 

9,282 

379 

352 

437 

691 

923 

1,138 

1,268 

1,335 

1,153 

766 

418 

422 

35,623 

69 

9,692 

kkk 

1«00 

Wl 

617 

L,024 

1,035 

1,310 

1,485 

1,265 

721 

463 

447 

35,755 

70 

9,705 

hk^ 

U17 

578 

715 

L,032 

1,074 

1,293 

1,356 

1,199 

761 

435 

400 

36,001 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

1 

MONTHLY    (gpcd) 

V 

ANNUALLY  | 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

gpcd  V 

o.pco2/ 

1960 

3.13 

106,776 

91 

101 

120 

174 

221 

331 

334 

332 

291 

220 

115 

103 

203 

.227 

61 

3.11 

106,293 

107 

112 

124 

190 

221 

325 

348 

332 

266 

227 

134 

91 

210 

.2.35 

62 

3.12 

108.202 

93 

98 

111 

195 

236 

307 

330 

346 

302 

170 

118 

96 

200 

.224 

63 

3.12 

108,890 

98 

100 

114 

113 

194 

301 

324 

345 

292 

178 

108 

103 

198 

.222 

64 

3.12 

109,332 

106 

128 

136 

201 

240 

268 

350 

355 

304 

227 

112 

109 

212 

.2.37 

65 

3.11 

109.971 

UO 

117 

129 

142 

277 

310 

344 

343 

297 

229 

136 

113 

228 

.255 

66 

3.11 

110,315 

112 

U3 

150 

226 

277 

334 

332 

386 

313 

227 

130 

U4 

227 

.254 

67 

3.11 

U0,462 

112 

112 

120 

111 

239 

300 

366 

390 

338 

248 

134 

107 

216 

.242 

68 

3.U 

110,708 

111 

U4 

128 

209 

270 

343 

370 

390 

348 

223 

126 

123 

230 

.258 

69 

3.11 

111,052 

129 

129 

140 

185 

297 

311 

381 

432 

380 

210 

139 

130 

241 

.270 

70 

3.10 

111.697 

129 

133 

167 

213 

296 

321 

374 

391 

358 

220 

130 

116 

237 

.265 

AVERAGE 
1966.70 

3.11 

110,8  U? 

119 

120 

I4l 

189 

276 

322 

365 

398 

347 

226 

132 

118 

230 

.258 

V         gpcd     -  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
2/        ofpco   -   ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


METERED        [X]                    FLAT  RATE    □ 

combination      □ 

EXCLUDES  SERVICES  FOR;     AGRICULTl 

JRE.  HYDRANTS  AND  FIRE 

PROTECTION,    AND  OTHER  AGENCIES. 
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TABLE  6  (continuad) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  &  URBAN  PER  CAPITA  USE 

CITY    CENSUS   POPULATION 

AGENCY  ARHOTO  OBAIDE,  CITT  OF i960 3«291 

''^"^ MIWICIPAL  WATBR  DBPAmOT <970 7.^54 

SYSTEM   SERVES: 

CITY  ARROYO  ORAMDK all  accounts  in  city □ 

»..    ,„^„    ^■^■r.r,^  *'-'-    ACCOUNTS   IN    CITY    +   OUTSIDE 50 

COUNTY       SAI  LUIS  OBISFO  ZZ 

PARTLY    IN    CITY   ONLY [_J 

HYDROLOGIC    AREA  CgnML    00A3TAI, OTHER 

OTHER  WATER   SERVICE    AGENCY(S)    WITHIN    THIS 

SOOTHBRM  PLANMINQ  SOBARKA city: 


YEAR 

OF 

RECORD 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (milli 

on  gollo 

ns) 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

ANNUAL 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

SYSTEM 

CITY 

1960 

294.5 

14,X 

13.1 

16,4 

27,8 

31.8 

34.9 

36.7 

34.2 

32.0 

23.9 

17.2 

12.4 

1.763 

lp082 

6\ 

a^o.s 

1?.4 

17.6 

21.1 

28.8 

33A 

37.6 

37.9 

36.3 

34.5 

32.3 

29.2 

12.7 

i,78q 

1,221 

62 

331.6 

19.2 

13.0 

U.7 

28.6 

36.3 

36.6 

37.8 

39.2 

36.6 

26.5 

24.1 

22.0 

1.901 

1.836 

63 

sua. 8 

30.1 

24.7 

21.5 

18.4 

31.0 

35.9 

44.9 

41.8 

35.3 

27.2 

20.3 

17.7 

2.025 

1.966 

64 

382.4 

24.8 

22.9 

26.9 

25.9 

32.2 

41.8 

47.2 

45.9 

38.2 

36.0 

19.2 

21.4 

2.191 

2.122 

65 

352.6 

1?.8 

19.7 

18.1 

20.7 

39.0 

42.7 

43.1 

46.5 

32.7 

28.0 

29.8 

16.5 

2,195 

2,124 

66 

368.4 

18.1 

18.9 

23.6 

39.8 

40.2 

44.6 

46.6 

29.1 

39.0 

27.6 

25.4 

15.5 

2,250 

2,171 

67 

345.0 

22.4 

18.7 

20.0 

21.7 

26.6 

26.5 

47.6 

42.5 

39  > 

30.2 

35.1 

14.3 

2,264 

2,185 

68 

374.7 

16.9 

26.8 

27.1 

28.6 

38.0 

"^S.l 

42.1 

40.4 

40.7 

30.6 

20.0 

18.2 

2,292 

2,213 

69 

353.1 

17.6 

16.? 

16.7 

2%8 

34,0 

40.6 

44.1 

43.4 

33.6 

33.6 

23.2 

24.0 

2,326 

2,246 

70 

3T6,T 

18.0 

18,0 

20,9 

39,6 

36,6 

3V,9 

38.9 

50.9 

47.9 

31> 

22.4 

17.2 

2,354 

2,274 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 

PER 

CONNECTION 

ESTIMATE) 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

1 

MONTHLY  (jpcd) 

w 

ANNUALLY        | 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

,  1/ 
gpcd^ 

o.pc,2/ 

1960 

3.04 

5.362 

85 

84 

99 

173 

191 

217 

221 

206 

199 

144 

107 

7"? 

l-jO 

.169 

61 

3.07 

5.492 

U4 

114 

124 

175 

196 

228 

223 

213 

209 

190 

177 

75 

170 

.190 

62 

3.09 

5,874 

105 

7? 

64 

162 

199 

208 

208 

215 

208 

146 

137 

121 

155 

.174 

63 

3.11 

6,298 

154 

140 

uo 

97 

159 

190 

230 

214 

187 

139 

107 

91 

152 

.170 

64 

3.14 

6,880 

116 

115 

12(7 

125 

151 

203 

221 

215 

iS-j 

169 

93 

100 

152 

.170 

65 

3.16 

6.936 

73 

101 

84 

99 

181 

205 

200 

216 

1?7 

130 

143 

77 

139 

.156 

66 

3.18 

7,155 

8? 

94 

106 

185 

181 

?08 

210 

131 

18? 

124 

118 

70 

l4l 

.l'>« 

67 

3.21 

7,267 

99 

92 

89 

100 

118 

1?9 

9-n 

189 

Iftl 

134 

161 

63 

130 

.146 

68 

3.23 

7,403 

74 

125 

118 

129 

166 

204 

183 

176 

183 

133 

90 

79 

138 

.154 

69 

3.25 

7.560 

75 

78 

71 

114 

145 

179 

188 

185 

148 

143 

102 

102 

128 

.143 

70 

3.28 

7.716 

7? 

83 

87 

171 

1?? 

1?1 

163 

213 

207 

l?l 

97 

72 

134 

.150 

AVERAGE 
1966-70 

3.23 

7,420 

81 

94 

94 

140 

J53 

173 

191 

179 

180 

1^3 

114 

77 

134 

.159 

jy         gpcd     -  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
2/        ofpco    -  ACRE-FEET  PER  (JAPITA  ANNUALLY 


METERED        jx3 


FLAT  RATE    Q 


COMBINATION        [^ 
HYDRANTS  AND  FIRE 
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TABLE  6  (continu*cl| 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  &  URBAN  PER  CAPITA  USE 

CITY    CENSUS   POPULATION 

>GENCY        ATOacAPBO  mBWL  WATER  COWAIff i960 Hot  Available 

TYPE  IHOOmORATBD  MOTOAL  VATSR  COMPAIT 1970 Not   Available 

ATASCADERO  (nNINCORPGRATEP) ''Yl.1" accounts  in  city S] 

COUNTY         3AM  LDIS  OBISTO alu  accounts  in  city  .  outsiob □ 

partly    IN    CITY    ONLY [_J 

HYDROLOGIC    AREA  CBITRAL    OOASTAL OTHER 

OTHER   WATER   SERVICE    AGENCYISI    WITHIN    THIS 

SOOTHBtN  PLAWNIMO  SUBAREA city  _^ 


YEAR 

OF 

RECORD 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (mill; 

on  gollo 

ns) 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS- 

ANNUAL 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

SYSTEM 

CITY 

1960 

557.7 

«.4 

22.8 

2^^.9 

¥?.? 

62.1 

79.8 

99.5 

74.2 

56.0 

ki.d 

21,8 

?o,4 

2.148 

61 

S17.6 

zk.o 

21.? 

27.7 

kk.6 

47.9 

72.0 

7?.i 

65.7 

51.0 

42.0 

25.9 

20.2 

2,22q 

62 

539.8 

20.0 

16.0 

19.7 

V5.I 

61.2 

68,8 

77.9 

78.4 

60.5 

16,6 

31.0 

24.4 

2.342 

63 

502.1* 

2l*.0 

19.8 

23.5 

19.6 

38.6 

67.3 

83.2 

81.7 

63.8 

36.2 

23.8 

20.9 

2.448 

64 

600.0 

22.8 

24.7 

29.9 

M.O 

57.2 

77.2 

97.3 

89.1 

f>^.<^ 

54.0 

16.9 

24.0 

2.523 

65 

616.3 

20.6 

2?.l 

2%9 

31A 

70.1 

TV.3 

92.3 

95.8 

67.2 

60.0 

30.2 

23.4 

2,626 

66 

701.  V 

22.5 

20.6 

38.8 

61.6 

75> 

93.^ 

101.4 

105.7 

70.4 

56.0 

29.2 

26.4 

2.691 

67 

6zk.k 

25.1 

22.8 

25.5 

22.4 

?6.8 

74.9 

106.0 

105.5 

65.6 

57.{ 

31.9 

30.1 

2,734 

68 

685.3 

2H.2 

22.7 

30.1 

50.4 

82.8 

97.8 

110.0 

96.7 

78.0 

44.0 

24.4 

24.2 

2,772 

69 

687.1 

23.3 

23.1 

29-3 

36.5 

T3.3 

T5.6 

106.5 

U4.0 

83.4 

50.8 

38.1 

33. J 

2,820 

70 

• 

2,876 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNECTION 

EST1MATB3 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

1 

monthly  (gpcd) 

1/ 

ANNUALLY       | 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

,pcdV 

o»p.o2/ 

1960 

3.16 

6.788 

1?1 

U6 

U9 

197 

295 

392 

421 

353 

275 

198 

107 

97 

224 

.251 

61 

3.14 

6.999 

111 

no 

128 

212 

221 

343 

346 

303 

243 

194 

123 

93 

20^ 

.227 

62 

3.13 

7.330 

88 

78 

87 

205 

26? 

3^ 

343 

345 

275 

162 

l4l 

107 

202 

.226 

63 

3.12 

7.638 

101 

93 

99 

86 

163 

294 

351 

345 

278 

153 

104 

88 

180 

.202 

64 

3.11 

7,846 

?4 

109 

123 

174 

235 

328 

400 

366 

280 

222 

72 

99 

209 

.234 

65 

3.09 

8,U4 

82 

110 

103 

129 

279 

305 

367 

381 

276 

239 

124 

93 

208 

.233 

66 

3.08 

8,288 

88 

89 

1?1 

248 

293 

376 

395 

4n 

?83 

218 

n7 

103 

2^2 

.260 

67 

3.07 

8.393 

96 

97 

98 

89 

218 

297 

407 

405 

261 

222 

127 

U6 

204 

.228 

68 

3.05 

8,455 

92 

93 

u? 

199 

316 

386 

420 

369 

308 

168 

96 

97 

221 

.248 

69 

3.04 

8,573 

38 

96 

no 

142 

276 

294 

401 

429 

324 

191 

148 

125 

220 

.246 

70 

• 

AVERAGE 
1966.70 

3.06 

8,427 

91 

94 

119 

170 

276 

338 

406 

404 

294 

200 

122 

110 

219 

.246 

J/         gpcd     -  GALLONS  PER  CAPITA  PER  GAY 
2/        olpco    -  ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 

*    Data  not  typical 


METERED        (X] 


FLAT  RATE    Q 


COMBINATION        Q 
MD  FIRE 
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TABLE  6  (continued) 

WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  &  URBAN  PER  CAPITA  USE 

CITY    CENSUS   POPULATION 

AGENCY         BL  PASO  DE  BDBLBS.  CITr  OF lasn  6,677 

-"^"^ ManCIPAL  WATER  DgPARlMBaT 1970 7.168 

SYSTEM   SERVES: 

CITY EL   PASO  DK  ROBLES all  accoui^ts  m  city □ 

ALL    ACCOUNTS   IN    CITY    +   OUTSIDE |3 

COUNTY      SAW  LOTS  OBISPO partly  in  city  only CD 

HYDROLOGIC    AREA  CErrRAI,    OOASTOL OTHER 

OTHER   WATER   SERVICE    AGENCY(S)    WITHIN    THIS 

SOUTHERN  PLANNINQ  SOBAREA city: 


YEAR 

OF 

RECORD 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

ANNUAL 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

SYSTEM 

CITY 

1960 

685> 

26.k 

25.7 

32.6 

59.3 

72.1* 

88.5 

L02.5 

93.0 

75> 

52.1* 

29.1* 

27.8 

2.185 

2.114 

61 

681».0 

30.3 

27.6 

3^^.3 

58.6 

61*A 

85,6 

L02.3 

91.9 

72.1* 

56,1 

3'»,7 

25,8 

2.166 

2.092 

62 

666.8 

21^.0 

26.5 

25.9 

55.3 

70.0 

81*.0 

9l*.0 

9l*.0 

72.7 

1*8.8 

39.7 

31.9 

2,186 

2,108 

63 

606,2 

33.6 

27.2 

31.1 

26.8 

1*9.7 

76.2 

90,8 

92.1* 

71.8 

1*7,8 

30,U 

28.1* 

2.246 

2.166 

64 

720.8 

2%k 

32.V 

1*2.5 

51.2 

70.2 

87.5 

L06.1 

L00.3 

76.1 

67,1 

30,2 

31,8 

2.283 

2.196 

65 

699.1* 

8"»,7 

29.1 

35.9 

1*2.9 

80.2 

80.3 

99.1* 

L05.0 

72.0 

63.9 

36.7 

29.3 

2,325 

2.237 

66 

753.6 

28.9 

22.2 

1*6.7 

50.3 

n.7 

98.6 

108.1 

109.3 

79.8 

6I*,9 

36,5 

30.6 

2.3l«5 

2.257 

67 

696.1 

32.0 

30.0 

33.7 

27.9 

6l*.l* 

82.8 

108,6 

109,1* 

73.'* 

61.9 

39.7 

32.3 

2,381 

2.293 

68 

750.0 

29.3 

31.0 

39.8 

57.7 

81*.3 

97.7 

108.6 

99.'^ 

83.8 

52.5 

33.5 

32.1* 

2,414 

2,326 

69 

661^.1 

37.3 

27> 

37.5 

l*5,V 

75,2 

66,0 

87,5 

96,1* 

U.3 

1*9.1 

38.1 

32.9 

2,425 

2,337 

7(1 

785,5 

30,1 

20,5 

39.2 

6X.6 

80.9 

9l»,0 

147,0 

1U,7 

95.0 

61*,9 

38.7 

31.9 

2,453 

2.365 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 

PER 

CONNECTION 

ESTIMATE) 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY  (gpcd)   'J 

ANNUALLY        | 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

sped-!/ 

ofpco?/ 

1960 

3.16 

6.901 

123 

128 

152 

?«6 

338 

4?7 

479 

435 

364 

245 

142 

130 

271 

.303 

61 

3.14 

6.801 

144 

145 

163 

287 

305 

420 

485 

436 

355 

266 

170 

122 

276 

.309 

62 

3.13 

6,81*2 

113 

138 

122 

269 

330 

409 

443 

443 

35^* 

230 

19? 

150 

267 

.299 

63 

3.12 

7,008 

155 

139 

143 

127 

229 

362 

4l8 

425 

342 

220 

145 

131 

237 

.265 

64 

3.11 

7.100 

115 

157 

193 

240 

319 

411 

482 

456 

357 

305 

142 

144 

277 

.310 

65 

3.09 

7,184 

lU 

145 

161 

199 

360 

373 

446 

471 

334 

287 

170 

132 

267 

.299 

66 

3.08 

7.223 

129 

110 

209 

232 

347 

455 

483 

488 

368 

290 

168 

137 

286 

.320 

67 

3.07 

7.310 

l4l 

147 

149 

127 

284 

378 

479 

483 

335 

273 

181 

143 

261 

.?92 

68 

3.05 

7,363 

128 

145 

174 

261 

369 

442 

476 

435 

379 

230 

152 

142 

278 

.311 

69 

3.04 

7.372 

163 

133 

164 

205 

329 

298 

383 

422 

322 

215 

172 

144 

247 

.277 

70 

3.03 

7.435 

1^ 

98 

170 

276 

1?1 

421 

508 

48? 

426 

282 

174 

138 

289 

ft  32^ 

AVERAGE 
1966-70 

3.05 

7,341 

138 

127 

173 

220 

336 

3?? 

466 

463 

366 

258 

169 

141 

272 

.305 

_1/         gpcd     -  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
2/        afpca    -   ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUAL 


METERED        ^                    FLAT  RATE    □ 

COMBINATION        □ 

EXCLUDES  SERVICES  FOR:     AGRICULTURE, 

HYDRANTS  AND  FIRE 

PROTECTION.   AND  OTHER  AGENCIES. 
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TABLE  6  (continuad) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  &  URBAN  PER  CAPITA  USE 

CITY    CENSUS  POPULATION 

AGENCY       3A»  LOTS  OBISPO.  CITT  OF iqko  20,437 

^^f-E mntlCIPAL  MATKR  DEPAinMBIT '970 2.6.036 

SYSTEM   SERVES: 

CITY  SAM  LDI3   OBISPO all  accounts  in  city □ 

...    ...T,.    >>m'r«M  *'-'-    accounts  IN    CITY    t  OUTSIDE g] 

county     SAM  LOTS  OBISPO  -.z. 

""      '  ^ PARTLY    IN    city   ONLY LJ 

HYDROLOOIC    AREA  CHBlttL   OOASttL OTHER : 

OTHER  WATER   SERVICE    AGENCYIS)    WITHIN    THIS 

SOOTHHtM  PLAMimP  SHBAKKi city: 


YEAR 

OF 

RECORD 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS- 

ANNUAL 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

SYSTEM 

CITY 

1960 

1.210.5 

73.3 

63.0 

73.1 

93.9 

118.3 

130.9 

144.9 

132.3 

125.7 

115.8 

72.0 

67.3 

6,10^ 

6.003 

61 

1.393.T 

87.5 

73.6 

88.7 

118.4 

131.7 

144.8 

160.7 

152.2 

130.4 

129.2 

99.9 

76.6 

6p32«5 

6.325 

62 

1>15.* 

90.9 

69.9 

77.9 

123.8 

lW.7 

148.3 

151.3 

162.9 

136.6 

112.3 

105.8 

89.0 

6.546 

6.546 

63 

1,335.1 

97.3 

77.1 

90.2 

81.8 

109.1 

139.2 

160.3 

159.0 

133.8 

U0.3 

84.2 

92.8 

6.971 

6,971 

64 

1,1(96.1 

98.k 

108.0 

101.9 

Vlk.k 

133.2 

148.4 

173.0 

164.0 

229.4 

80.3 

83.6 

61.5 

7,oqq 

7,099 

65 

1,570.6 

90.1* 

92-5 

97.1 

101.0 

152.0 

165.1 

171.6 

183.4 

1^.7 

165.2 

100.5 

9?-l 

7,104 

7,104 

66 

1,597.0 

90.1 

82.7 

U8.2 

159.8 

122.0 

175.2 

180.1 

177.1 

154.9 

139.0 

102.2 

95.7 

7.239 

7.239 

57 

1,600.8 

llk.8 

106.3 

lOV.O 

95.6 

lVl.7 

158.2 

184.9 

178.6 

147.6 

152.7 

120.4 

96.0 

7,24^ 

7,243 

68 

1,656.6 

107.0 

100.6 

lll.V 

128.6 

166.4 

181.4 

186.9 

177.9 

164.2 

135.4 

101.1 

95.7 

7,  ■^•59 

7,359 

69 

1,663.5 

111.3 

9^.9 

UO.3 

U6.8 

167.0 

153.4 

184.4 

189.5 

156.3 

151.8 

121.9 

105.9 

7,^64 

7,364 

70 

1,739.1 

101.2 

97.7 

ISO.k 

151.7 

182.8 

168.1 

194.9 

186.7 

177.7 

156^5 

108.0 

93.4 

7.M9 

7.539 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 

PER 

CONNECTIOH 

ESTIMATED 
AVERAGE 

POPULA- 
TION 

SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY  (ipcd) 

!_/ 

ANNUALLY       1 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

,pcd-l/ 

cfpcc?/ 

1960 

3.40 

20,784 

u-3 

10? 

113 

151 

184 

210 

22? 

20? 

202 

180 

U5 

104 

l?9 

.178 

61 

3.44 

21.758 

130 

121 

132 

181 

195 

222 

238 

226 

200 

192 

153 

114 

175 

,196 

62 

3.47 

22.715 

129 

110 

m 

186 

208 

218 

215 

231 

200 

159 

1?4 

126 

171 

.192 

63 

3.50 

24.398 

129 

113 

119 

112 

144 

190 

212 

210 

183 

146 

115 

12't 

150 

.168 

64 

3.53 

25.059 

127 

;49 

131 

1^ 

171 

197 

223 

211 

30? 

103 

in 

79 

163 

.183 

65 

3.56 

25.290 

11? 

131 

124 

133 

194 

218 

219 

234 

209 

211 

132 

119 

170 

.190 

66 

3.59 

25.988 

U2 

U4 

147 

205 

m 

225 

224 

220 

199 

173 

131 

119 

168 

.188 

67 

3.62 

26,220 

l4l 

145 

IPfl 

199 

174 

201 

227 

220 

^fVi 

188 

153 

U8 

167 

.187 

68 

3.66 

26,934 

128 

129 

133 

i?9 

199 

224 

224 

211 

203 

162 

12? 

115 

168 

.188 

69 

3.69 

27.173 

132 

125 

131 

143 

198 

188 

219 

22? 

192 

180 

i?o 

126 

168 

.188 

70 

3.72 

28.036 

116 

12? 

139 

190 

210 

200 

?24 

215 

2U 

189 

1?fl 

107 

170 

.190 

AVERAGE 
1966-70 

3.66 

26,87( 

126 

128 

13$ 

1^2 

196 

209 

224 

219 

199 

177 

137 

117 

168 

,188 

J/         grc4     -  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
2/        afpea  -  ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


METERED       [j| 


FLAT  RATE    □ 


COMBINATION        □ 
HYDRANTS  AND  FIRE 
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TABLE  6  (continusd) 

WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  &  URBAN  PER  CAPITA  USE 

CITY    CENSUS   POPULATION 

CALIFORNIA  WATER  SERVICE  COKPASY  ^^^^ $0,300 

1970 57. g?** 

SYSTEM   SERVES; 

ALL    ACCOUNTS   IN    CITY Q] 

ALL    ACCOUNTS   IN    CITY    +   OUTSIDE [23 

PARTLY    IN    CITYONLY ^'2 

OTHER three  eoiunltles 

OTHER   WATER    SERVICE    AGENCYISI    WITHIN    THIS 
CITY: 


TYPE 

COMMERCIAL 

WATER  COMPANY 

CITY 

ATHERTOH. 

WOODSIDE.  MENLO  PARK 

COUNTY 

SAN  MATEO 

HYDROLOG 

IC    AREA 

SAN  FRANCISCO  BAY 

SOOTH  BAY    PLANNING 

SUBAREA 

YEAR 

OF 

RECORD 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

ANNUAL 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

SYSTEM 

CITY 

1960 

3,073 

121 

119 

168 

2l*0 

311* 

1*29 

1*21 

398 

333 

262 

11*1 

127 

13,11*7 

61 

3,2l«0 

ll*9 

131* 

11.6 

2l*5 

289 

1*23 

1*75 

U02 

31*5 

295 

200 

137 

13,279 

62 

3,21*7 

11.6 

129 

1I.6 

266 

368 

1*23 

1*1.0 

1*35 

31*9 

206 

176 

11*3 

13.1*37 

63 

3,098 

162 

11*1 

171* 

153 

278 

1*22 

1.68 

1*31* 

31*0 

226 

150 

150 

ii*,o8o 

64 

3,581 

159 

183 

209 

306 

355 

386 

1*90 

1*59 

396 

321* 

156 

158 

lit,  31*0 

65 

3.1*98 

160 

165 

211* 

197 

398 

1*32 

1*72 

1*50 

368 

321* 

172 

11*6 

11*. 1*57 

66 

3,617 

151* 

11*5 

209 

317 

1*00 

1*70 

1.62 

l»l«) 

378 

330 

178 

131* 

11*.  590 

67 

3,391 

169 

151 

179 

11*8 

329 

386 

1*95 

1*58 

1*03 

313 

211 

ll*9 

ll*,73l* 

68 

3,652 

163 

ll*7 

187 

309 

393 

1.80 

503 

1*1*5 

1*08 

290 

161* 

163 

11*,  880 

69 

3,676 

159 

11*2 

193 

2l*2 

1*29 

1*31 

515 

1*9 

399 

286 

201* 

178 

lit,  91*1* 

70 

3,985 

162 

165 

252 

362 

1*61 

1*68 

533 

500 

1*52 

301 

168 

161 

ll*,9l*9 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

1 

MONTHLY    (,pcJ) 

V 

ANNUALLY  | 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

gpcdV 

ofpco?' 

1960 

3.83 

50,300 

78 

83 

108 

155 

201 

278 

270 

255 

215 

168 

91 

81 

167 

.187 

61 

3.81* 

50,960 

91* 

91* 

93 

161 

183 

277 

301 

255 

226 

187 

131 

87 

171* 

.195 

62 

3.83 

51,500 

91 

89 

91 

185 

230 

273 

275 

272 

226 

129 

111* 

90 

173 

.191* 

63 

3.76 

52,990 

99 

95 

106 

96 

169 

266 

285 

26I* 

211* 

138 

95 

92 

166 

.179 

64 

3.79 

5l*,l*00 

95 

116 

12I* 

188 

216 

237 

290 

272 

2l*3 

171 

96 

91* 

180 

.202 

65 

3.82 

55,200 

91* 

107 

126 

120 

233 

261 

276 

263 

222 

189 

lOl* 

85 

171* 

.195 

66 

3.82 

55,730 

89 

93 

121 

190 

231 

281 

267 

251* 

225 

191 

106 

77 

178 

.199 

67 

3.81 

56,170 

98 

97 

103 

88 

189 

229 

281* 

262 

238 

179 

175 

92 

166 

.186 

68 

3.82 

56,81*2 

93 

90 

107 

182 

221* 

288 

285 

253 

2l«3 

105 

96 

93 

176 

.197 

69 

3.82 

57,091* 

90 

89 

110 

11*2 

21*3 

252 

291 

281 

232 

161 

119 

106 

179 

.198 

70 

3.83 

57,251* 

92 

103 

11*2 

211 

260 

273 

301 

281 

263 

170 

98 

91 

191 

.211* 

AVERAGE 
1966-70 

3.82 

56,618 

92 

91* 

117 

163 

229 

263 

286 

266 

240 

161 

118 

92 

178 

.199 

±/         9pcd     -  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
2/        ofpca    -   ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


METERED        [Xj                    FLAT  RATE    □ 

COMBINATION        □ 

EXCLUDES  SERVICES  FOR:     AGRICULTURE 

HYDRANTS  AND   FIRE 

PROTECTION,   AND  OTHER   AGENCIES. 
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TABLE  6  (continued) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  &  URBAN  PER  CAPITA  USE 

CITY    CENSUS  POPULATION 

»GENCY       BELMOWT  COWTTY  WATER  DISIKICT io«n  15t996 

TYPE       comnr  water  district 1970      23,667 

SYSTEM  SERVES:. 

CITY BKUfcjT  ALL    ACCOUNTS  IN   CITY C 

o.-   u.^u.  *'-L    ACCOUNTS  IN    CITY    ♦    OUTSIDE CH 

COUNTY^ PARTLY    IN    CITY   ONLY | | 

HYDROLOGic  AREA  SAM  FRAHCISCOBAY _^_ 

— OTHER  WATER  SERVICE    AGENCYIS)    WITHIN    THIS 

SOOTH  BAT  PLAOIBB  SniARM city: 


YEAR 

OF 

RECORD 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (milli 

on  gallo 

is) 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS- 

ANNUAL 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

SYSTEM 

CITY 

1960 

735 

38 

1*5 

51* 

59 

81 

83 

82 

81* 

67 

60 

1*3 

39 

i*,545 

61 

803 

1*7 

1«8 

55 

60 

73 

100 

96 

83 

72 

69 

51 

49 

4,739 

62 

791 

51* 

1*7 

56 

82 

81* 

92 

1*1 

92 

80 

58 

51* 

51 

4.«J08 

63 

860 

5l» 

57 

56 

55 

8i» 

97 

102 

97 

82 

65 

55 

56 

5,085 

64 

971 

63 

66 

71* 

83 

88 

106 

103 

97 

102 

73 

56 

60 

5.513 

65 

983 

57 

58 

68 

76 

98 

112 

105 

109 

96 

81* 

6; 

.  .59 

5,570 

66 

1.066 

50 

72 

51 

90 

70 

1?8 

82 

11^5 

89 

135 

70 

84 

5.669 

67 

1.079 

55 

80 

55 

75 

70 

92 

U9 

132 

m 

114 

95 

80 

5,766 

68 

1.185 

77 

75 

68 

80 

95 

122 

128 

135 

117 

123 

85 

80 

5,915 

69 

1.158 

73 

7k 

73 

83 

91* 

IPlf 

l¥f 

134 

l?if 

83 

77 

75 

S,q86 

70 

1.336 

75 

67 

111 

111* 

137 

ll*9 

153 

11*9 

135 

88 

83 

75 

6,082 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TrON 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (gpcd) 

V 

ANNUALLY   | 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

.pcdV 

ofpco^' 

1960 

3-51 

15,996 

77 

100 

109 

123 

163 

173 

165 

169 

;40 

121 

qo 

79 

126 

.141 

61 

3.59 

16,993 

89 

100 

104 

118 

139 

19$ 

182 

156 

141 

131 

100 

93 

1?9 

.144 

62 

3.63 

17.836 

98 

94 

101 

153 

152 

172 

74 

l^ 

150 

105 

101 

92 

122 

.137, 

63 

3.69 

18,756 

93 

109 

96 

98 

11*4 

172 

175 

167 

146 

112 

98 

9$ 

126 

.141 

64 

3.77 

20.827 

98 

113 

115 

133 

136 

170 

15q 

150 

163 

11^ 

00 

0-* 

128 

.143 

65 

3.79 

21.133 

87 

98 

104 

i?o 

150 

177 

160 

166 

151 

128 

96 

90 

127 

.142 

66 

3.81 

21.595 

75 

U9 

76 

13? 

105 

198 

122 

216 

137 

202 

108 

12? 

135 

.151 

67 

3.82 

22,053 

80 

130 

80 

113 

102 

139 

174 

193 

169 

167 

144 

117 

134 

.150 

68 

3.86 

22.820 

109 

U7 

96 

117 

134 

178 

181 

191 

171 

174 

124 

113 

142 

.159 

69 

3.88 

23.203 

101 

114 

101 

I-I9 

131 

178 

goo 

186 

i78 

JJ-5 

lU 

104 

137 

•153 

70 

3.89 

23,667 

102 

101 

151 

161 

187 

210 

209 

203 

190 

120 

U7 

102 

11*3 

.160 

AVERAGE 
I««.7D 

3.85 

22,668 

93 

116 

101 

130 

132 

181 

177 

198 

169 

156 

121 

112 

138 

•155 

J/        gpcd     -  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
2/        ofpco   -  ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


METERED        S]                   FLAT  RATE    |       | 

COMBI 

NATION        □ 

EXCLUDES  SERVICES  FOR:     AGRICULTURE. 

HYDRA 

MTS  AND  FIRE 

PROTECTION.   AND  OTHER   AGENCIES. 
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TABLE  6  (continuad) 

WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  &  URBAN  PER  CAPITA  USE 

CITY    CENSUS   POPULATION 

AGENCY     CALITORRIA  WATER  SERVICE  CCTIPAHY ,96o 6, too 

TYPE       COMMERCIAI,  WATER  COMPAWY i97o ^,225 

SYSTEM  SERVES; 

CITY         BROAmOOR,   COLMA all  accounts  in  city n 

SAN  MATEO  all  accounts  in  city  t  outside [£ 

'^°''''"''' partly    IN    city  ONLY Q;] 

HYDROLOGic  AREA       ""  FRANCISCO  BAY  OTHER  Several  cltlea 

r7IIZir"rTII           rZHI                                                               other  water  service  agencyis)  within  this 
SOUTH  BAY   PLANWIWO  SUBAREA j,,^^  


YEAR 
OF 

RECORD 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gollons) 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS- 

ANNUAL 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

SYSTEM 

CITY 

1960 

18U 

11 

11 

11 

13 

17 

22 

22 

16 

21 

17 

13 

10 

1,623 

61 

198 

13 

12 

13 

16 

17 

22 

22 

19 

20 

18 

11* 

12 

1.630 

62 

188 

12 

11 

12 

16 

21 

22 

20 

19 

16 

11* 

13 

12 

1,633 

63 

199 

13 

12 

13 

12 

17 

21* 

21* 

21 

21 

16 

1? 

13 

1.638 

64 

212 

13 

11* 

15 

19 

21 

20 

22 

22 

22 

19 

13 

12 

1.638 

65 

188 

12 

13 

11 

13 

16 

19 

21 

18 

19 

18 

17 

11 

1.631* 

66 

222 

Ik 

12 

11* 

20 

22 

25 

23 

21 

21 

21 

1? 

11* 

1.61*3 

67 

201* 

Ik 

13 

15 

13 

19 

18 

22 

21 

21 

19 

15 

11* 

1.61*7 

68 

222 

Ik 

13 

11* 

19 

23 

25 

2? 

23 

22 

18 

11* 

11* 

1.661 

69 

234 

Ik 

13 

16 

17 

2? 

22 

27 

26 

22 

21 

17 

16 

1.661* 

70 

279 

16 

15 

1? 

2? 

28 

21* 

26 

26 

32 

25 

ei 

S2 

1.651* 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

ANNUALLY 

MONTHLY    (gpcd) 

V 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

jpcd   ^ 

=  fpco2' 

1960 

3.80 

6,167 

59 

59 

59 

74 

87 

119 

119 

83 

115 

91 

70 

51 

82 

.082 

61 

3.80 

6.19'* 

70 

69 

67 

85 

91 

121 

U6 

100 

109 

93 

77 

61 

8ft 

.088 

62 

3.80 

6,205 

95 

92 

93 

128 

161* 

171 

155 

148 

126 

104 

99 

89 

Ip? 

.137 

63 

3.80 

6,221* 

69 

66 

69 

67 

88 

127 

125 

no 

no 

81 

68 

67 

87 

.097 

64 

3.80 

6.221* 

67 

77 

75 

100 

111 

109 

112 

115 

117 

96 

70 

64 

93 

.101* 

65 

3.80 

6,209 

68 

80 

61* 

79 

89 

111* 

118 

101 

114 

101 

101 

59 

91 

.102 

66 

3.80 

6,21*3 

71 

70 

74 

105 

113 

133 

118 

no 

U4 

107 

79 

74 

97 

.108 

67 

3.80 

6,258 

71* 

75 

75 

71 

98 

95 

113 

108 

m 

96 

8? 

74 

90 

_J£L 

68 

3.80 

6,311 

71* 

73 

73 

103 

U7 

129 

117 

117 

11? 

91 

75 

74 

97 

.109 

69 

3.80 

6,323 

74 

75 

81 

90 

117 

U6 

131 

132 

115 

1P5 

98 

81 

in 

.n^ 

70 

3.80 

6,285 

82 

85 

98 

133 

144 

127 

133 

133 

170 

128 

in 

H'! 

122 

.137 

AVERAGE 
1%6.70 

3.80 

6.284 

75 

76 

80 

100 

118 

120 

122 

120 

125 

105 

87 

83 

101 

.114 

2J         gpcd     -  GALLONS  PER  CAPITA  PER  D^ 
2/        ofpco    -   ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNL 


metered        [32                    FLAT  RATE    □ 

COMBINATION        □ 

EXCLUDES  SERVICES  FOR:     AGRICULTURE 

HYDRANTS   AND  FIRE 

PROTECTION.   AND  OTHER   AGENCIES. 
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TAILE  6  (continued) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  &  URBAN  PER  CAPITA  USE 

CITY    CENSUS  POPULATION 
AGENCY  DALY   CITY ,960 '♦^.791 

TYPE       mnnciPAL  wter  DEPARTMnrr 1970 €6,922 

SYSTEM   SERVES; 
CITY  PM'^    CITY ALL    ACCOUNTS  IN   CITY [.] 

c„^^^^      SAHMATBO  all  accounts  in  city  *  outside CD 

'^°"'^^^ PARTLY    IN    city  ONLY [jg 

HYDROLOGIC    AREA  3AH    TBAlfCISCO    BAY OTHER 

^^  OTHER  WATER   SERVICE    AGENCYIS)   WITHIN    THIS 

SOPTH  BAY  pMinmro  subarea city: ni«»ftn«i  rr> 


YEAR 

OF 

RECORD 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS' 

ANNUAL 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

SYSTEM 

CITY 

1960 

12,902 

61 

1.633 

112 

102 

109 

130 

Ikk 

169 

165 

lit6 

157 

158 

126 

U5 

13.678 

62 

1,660 

123 

106 

119 

llfl 

167 

175 

162 

161 

ll«4 

125 

118 

U9 

14,184 

63 

1,710 

130 

117 

133 

121 

152 

170 

179 

168 

16U 

144 

112 

120 

14.684 

64 

1,735 

122 

126 

126 

139 

IW 

11(6 

161* 

l6i. 

182 

165 

124 

129 

14,757 

65 

1,908 

129 

123 

11*3 

134 

186 

187 

187 

172 

182 

19^ 

1^ 

lyi 

15.180 

66 

1,996 

133 

125 

145 

166 

186 

199 

aoi 

191 

181 

184 

146 

1?9 

15,630 

67 

2,127 

lit8 

136 

161* 

153 

194 

181 

207 

211 

201 

195 

172 

165 

15.987 

68 

2,292 

166 

151* 

168 

190 

209 

219 

217 

211* 

218 

202 

166 

169 

16.178 

69 

2,'^92 

166 

156 

190 

192 

Zkk 

2^8 

252 

29? 

224 

209 

185 

181 

16.469 

70 

2,521 

169 

156 

1?4 

228 

25? 

230 

2l»9 

234 

247 

jau 

176 

17? 

16.080 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

1 

MONTHLY    (gpcd) 

V 

ANNUALLY   | 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

gpcJ^ 

o.p„2^ 

1960 

3.32 

42,809 

61 

3.37 

46,156       . 

80 

81 

78 

96 

103 

125 

118 

104 

116 

113 

93 

82 

97 

.109 

62 

3.49 

49,503 

80 

76 

78 

95 

109 

118 

106 

105 

97 

81 

79 

78 

92 

.103 

63 

3.60 

52,850 

79 

79 

81 

76 

93 

107 

109 

103 

103 

88 

71 

73 

89 

.100 

64 

3.66 

55,559 

71 

81 

73 

83 

86 

88 

95 

95 

109 

96 

74 

75 

86 

.096 

65 

3.74 

56,750 

73 

77 

81 

79 

106 

UO 

106 

98 

107 

UO 

80 

77 

92 

.103 

66 

3.75 

58,642 

73 

76 

80 

94 

102 

U.3 

lU 

105 

103 

101 

83 

76 

93 

.104 

67 

3.76 

60,534 

79 

80 

87 

84 

103 

100 

UO 

112 

111 

104 

95 

88 

96 

.108 

68 

3.80 

61,483 

90 

90 

91 

103 

113 

119 

118 

116 

118 

110 

90 

92 

102 

.114 

69 

3.76 

61,950 

86 

90 

99 

103 

127 

129 

131 

133 

121 

109 

100 

94 

112 

•125 

70 

3.76 

63,800 

85 

87 

98 

119 

129 

120 

126 

U8 

129 

107 

92 

87 

108 

.121 

AVERAGE 
1966-70 

3.77 

61,282 

83 

85 

91 

101 

U5 

116 

U9 

117 

U6 

106 

92 

87 

102 

.U4 

jy         gpcd     -  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
2/        olpco   -   ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


METERED       J] 


FLAT  RATE    |       | 


COMBINATION        Q 
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TABLE  6  (continuad) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  &  URBAN  PER  CAPITA  USE 

CENSUS   POPULATION 

AGENCY  COASTSIDE  WATEK  DISTRICT lasn         ^.TkS 

TYPE         commr  water  disthict 1970      7.584 

SYSTEM   SERVES: 

CITY  HALFMOCM  BAY.  MIRAMAB,   PRDICETOB,  P.  flMWATU all  accounts  in  city □ 

COUNTY        SAMMATEO  all  accounts  ,n  city  .  outside E 

partly  in   city  only Q J 

HYDROLOGIC    AREA  SAM    FRABCISCO    BAY OTHER . 

OTHER   WATER   SERVICE    AGENCY(S)    WITHIN    THIS 

SOOTO  BAY  vuwraa  soiaum city: 


YEAR 

OF 

RECORD 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS' 

ANNUAL 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

SYSTEM 

CITY 

1960 

127 

7 

9 

8 

11 

8 

13 

ll* 

Ik 

Ik 

11 

11 

7 

1.070 

61 

126 

8 

9 

8 

10 

10 

9 

13 

12 

12 

u 

Ik 

10 

1,122 

62 

127 

8 

10 

9 

10 

12 

u 

12 

12 

13 

9 

13 

8 

1,178 

63 

151* 

11 

8 

10 

13 

11 

14 

16 

16 

16 

16 

13 

10 

1.312 

64 

165 

9 

15 

10 

12 

17 

13 

13 

16 

Ik 

16 

16 

Ik 

1,1*18 

65 

192 

15 

12 

12 

16 

16 

16 

17 

20 

19 

20 

16 

13 

l.'ikS 

66 

229 

Ik 

18 

li» 

16 

22 

20 

21 

Zk 

22 

20 

2i» 

14 

1,620 

67 

2ka 

16 

17 

16 

17 

21 

19 

20 

27 

26 

25 

25 

19 

1,744 

68 

257 

17 

18 

17 

18 

23 

29 

19 

26 

26 

25 

21 

18 

1.925 

69 

302 

17 

21 

17 

23 

21 

29 

26 

33 

33 

33 

2k 

25 

2.028 

70 

331 

21 

20 

20 

27 

21 

27 

37 

36 

31* 

36 

29 

23 

2,167 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

1 

MONTHLY    (jpcd) 

V 

ANNUALLY  | 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

9Pcd  -V 

ofpcc?/ 

1960 

3.5 

3.745 

67 

84 

74 

98 

71 

116 

125 

126 

125 

99 

125 

63 

93 

.104 

61 

3.5 

3,927 

65 

81 

62 

85 

82 

76 

107 

99 

102 

90 

119 

82 

88 

.099 

62 

3.5 

4,123 

65 

87 

68 

79 

94 

89 

94 

94 

105 

70 

105 

63 

84 

.094 

63 

3.5 

4.592 

77 

65 

70 

94 

77 

102 

112 

112 

116 

112 

94 

70 

92 

.103 

64 

3.5 

4,963 

61 

108 

63 

81 

no 

87 

84 

104 

94 

104 

107 

91 

91 

.102 

65 

3.5 

5,4l8 

89 

79 

71 

98 

95 

98 

101 

119 

117 

119 

98 

77 

97 

.109 

66 

3.5 

5,744 

79 

112 

79 

93 

124 

116 

118 

135 

128 

112 

139 

79 

109 

.122 

67 

3.5 

6,152 

84 

99 

84 

92 

110 

103 

105 

142 

141 

131 

135 

100 

110 

.123 

68 

3.5 

6.672 

82 

96 

82 

90 

111 

145 

92 

126 

130 

121 

105 

87 

106 

.119 

69 

3.5 

7,098 

77 

106 

77 

108 

95 

136 

118 

150 

155 

150 

113 

iXk 

117 

.131 

70 

3.5 

7,584 

89 

94 

85 

119 

89 

119 

157 

153 

149 

153 

127 

98 

120 

.134 

AVERAGE 
1966-70 

3.5 

6,650 

82 

101 

81 

100 

106 

124 

118 

141 

141 

133 

124 

96 

112 

.126 

J/         Jpcd     -  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
2/        afpco    -    ACRE-FEET  PER  CAPITA   ANNUALLY 


METERED        ^ 

FLAT  RATE    □ 

COMBI 

NATION        □ 

EXCLUDES  SERV 

ICES  FOR;     AGRICULTL 

RE, 

HYDRA 

MTS  AND  FIRE 

PROTECTION,    A 

MD  OTHER   AGENCIES, 
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TABLE  6  (cenfinucd) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  &  URBAN  PER  CAPITA  USE 


hulsbobough  water  depahimeiit 


fPE       MUHICIPAL  WTKR  SETABTHEHT 


HILLSBOROUQH 


COUNTY  3A1I  MATBO 


■•DROLOGIC    AREA 


SAH  FRANCISCO  BAY 


SOUTH  BAY 


CITY    CENSUS  POPULATION 

I960 ijai 

8.753 

SYSTEM  SERVES; 

ALL    ACCOUNTS   IN   CITY QJ 

ALLACCOUNTSINCITYtOUTSIDE [5 

PARTLY    IN    CITY   ONLY Q^ 

OTHER 

OTHER  WATER   SERVICE    AGENCY(S1    WITHIN    THIS 
CITY: 


YEAR 

OF 

RECORD 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS- 

ANNUAL 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

SYSTEM 

CITY 

1960 

787 

2,282 

61 

895 

2,326 

62 

771* 

2,369 

63 

856 

2,391 

64 

909 

29 

32 

h5 

1*5 

89 

98 

112 

lltO 

120 

102 

67 

30 

2,448 

65 

868 

32 

28 

35 

l40 

58 

106 

126 

125 

106 

lU 

70 

31 

2,505 

66 

882 

33 

29 

29 

58 

88 

ll»6 

123 

133 

94 

78 

35 

36 

2,556 

67 

919 

37 

50 

31 

38 

89 

127 

136 

Ikk 

96 

95 

39 

37 

2,601 

68 

l.OlU 

36 

30 

lt8 

109 

116 

143 

153 

122 

120 

66 

37 

34 

2,644 

69 

977 

35 

31 

39 

82 

108 

129 

160 

142 

106 

60 

47 

38 

2,674 

70 

108l 

35 

34 

82 

105 

127 

136 

153 

139 

141 

51 

36 

42 

2,704 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

ANNUALLY 

MONTHLY    (gpcd) 

y 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

gpcdi 

.(pcc2/ 

1960 

3.48 

7,933 

272 

.305 

61 

3.44 

8,011 

V6 

,142 

62 

3.42 

8,102 

261 

.292 

63 

3.41 

8,153 

287 

.322 

64 

3.41 

8,350 

112 

137 

174 

iflo 

344 

391 

4» 

541 

479 

m 

158 

116 

?98 

,\Vi 

65 

3.41 

8,530 

121 

117 

132 

156 

219 

4l4 

476 

473 

414 

420 

273 

'  117 

279 

.312 

66 

3.41 

8,710 

122 

U9 

107 

222 

326 

559 

455 

492 

360 

289 

134 

133 

277 

.310 

67 

3.41 

8,880 

134 

201 

113 

105 

323 

477 

494 

523 

,^60 

345 

146 

134 

284 

.313 

68 

3.41 

9,020 

129 

U9 

172 

403 

415 

528 

547 

436 

443 

236 

137 

122 

308 

•345 

69 

3.42 

9,l6o 

123 

121 

137 

298 

380 

469 

56? 

500 

386 

2U 

171 

134 

292 

-i'S^ 

70 

3.42 

9,274 

122 

131 

285 

377 

442 

489 

532 

483 

507 

177 

129 

146 

27? 

.312 

AVERAGE 
1966.70 

3.41 

9,008 

126 

138 

163 

281 

377 

504 

518 

I487 

411 

252 

143 

134 

288 

.321 

J/        opcd     -  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
2/       ofpco   -  ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


METERED        [j] 


FLAT  RATE    □ 


COMBINATION        □ 
HYDRANTS  AND  FIRE 


■123- 


TABLE  6  (continued) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  &  URBAN  PER  CAPITA  USE 

CITY    CENSUS   POPULATION 

HGENCY       CALITORHIA  WATER  SEBVICE  COMPANY ^  ioko        21.^70 

^'^''^ nfTMMBPPTtT.  WATty  r^nMPANY '3'° 2^.92^ 

SYSTEM   SERVES: 

CITY SAN    nARTlOfi ALL    ACCOUNTS   IN    CITY □ 

ALL    ACCOUNTS   IN    CITY    t  OUTSIDE 00 

COUNTY    SAW  MATEO partly  in  city  only □ 

HYDROLOGic  AREA  SAH  FRANCISCO  BAY other 

other  water  service  agency(s)  within  this 

-  aonm  bat  PLA^nmio  subarea city: 


YEAR 

OF 

RECORD 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

ANNUAL 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

SYSTEM 

CITY 

1960 

l.OWt 

56 

53 

67 

82 

100 

127 

126 

120 

105 

90 

59 

59 

7.118 

61 

l.U^V 

63 

57 

63 

90 

9h 

130 

l4o 

124 

111 

99 

77 

66 

7.330 

62 

1,176 

71 

61 

71 

102 

123 

134 

135 

133 

112 

86 

78 

70 

7.557 

63 

i.is:=i 

75 

65 

79 

71 

102 

1^1 

140 

n4 

116 

87 

66 

67 

7,7''i 

64 

1.199 

70 

75 

82 

104 

111* 

117 

138 

136 

122 

105 

68 

68 

7.836 

65 

1,198 

69 

66 

81 

76 

126 

127 

1^9 

1^5 

llfi 

112 

77 

72 

7,983 

56 

1,321 

76 

67 

88 

115 

133 

151 

147 

143 

128 

119 

79 

75 

8,103 

67 

1,131 

79 

73 

82 

71* 

118 

129 

159 

153 

l4o 

124 

96 

84 

8,209 

68 

l,Ui*9 

87 

61 

9^ 

119 

139 

162 

168 

157 

148 

119 

87 

88 

8,327 

69 

1,535 

93 

82 

100 

109 

157 

156 

184 

173 

150 

126 

105 

100 

8,355 

70 

1,593 

100 

9^ 

119 

1J*3 

165 

160 

178 

167 

161 

123 

92 

91 

8,359 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

estimated 

AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (jped)   V 

ANNUALLY   | 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

,pcdV 

ofpco?' 

1960 

3.53 

25,100 

71 

73 

87 

109 

129 

170 

162 

154 

l4o 

n? 

78 

76 

114 

.128 

61 

3.52 

25,250 

78 

79 

79 

116 

118 

168 

176 

1?? 

11*3 

124 

100 

82 

U8 

•13? 

62 

3.50 

26,450 

87 

83 

87 

128 

150 

169 

165 

162 

142 

10? 

98 

86 

12? 

.137 

63 

3.50 

27,000 

89 

85 

94 

88 

122 

162 

168 

160 

143 

104 

82 

80 

11? 

.129 

64 

3.50 

27,850 

83 

94 

97 

126 

134 

143 

162 

160 

148 

124 

8? 

80 

U9 

.1^3 

65 

3.51 

27,950 

79 

85 

94 

91 

145 

152 

160 

156 

141 

130 

91 

83 

118 

.132 

66 

3.51 

28,450 

86 

85 

100 

135 

151 

177 

166 

16? 

150 

135 

93 

85 

127 

.142 

67 

3.51 

28,813 

89 

91 

92 

86 

133 

149 

178 

171 

16p 

IV) 

111 

94 

1?5 

.140 

68 

3.51 

29,227 

96 

95 

104 

136 

154 

185 

186 

174 

170 

133 

100 

98 

136 

.152 

69 

3.51 

29,326 

102 

99 

110 

124 

173 

177 

202 

190 

171 

139 

120 

no 

l49 

.160 

70 

3.51 

29,340 

110 

114 

131 

162 

181 

182 

196 

184 

183 

13? 

10? 

100 

149 

.167 

AVERAGE 
1966-70 

3.51 

29,031 

97 

97 

107 

129 

158 

174 

186 

176 

167 

136 

106 

97 

137 

.152 

1/         gpcd     -  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
2/        ofpca    -   ACRE-FEET  PER  CAPITA   ANNUALLY 


METERED        [x\                    FLAT  RATE    |       | 

COMBl 

NATION        □ 

EXCLUDES  SERVICES  FOR:     AGRICULTURE 

HYDRA 

MTS  AND  FIRE 

PROTECTION,    AND  OTHER   AGENCIES. 
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TABLE  6  (continued) 

WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  &  URBAN  PER  CAPITA  USE 

CITY    CENSUS   POPULATION 

tGENCY       CALIFORNIA  WATER  SERVICE  COMPANY lasn  69,81^ 

TYPE  COMMERCIAL  WATER  COMPANY 1970  78.991 

SYSTEM   SERVESt 

CITY SAN  MATEO all  accounts  in  city CD 

COUNTY     SAN  MATEO  all  accounts  in  city   ,  outside C?) 

PARTLY    IN    city    ONLY QJ 

^YDROLOGlC  AREA         SAN  FRANCISCO  BAY other 

OTHER  water   SERVICE    AGENCYISI    WITHIN    THIS 

SOOTH  BAT  PLAmmiO  SUBAREA 


YEAR 

OF 

RECORD 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS- 

ANNUAL 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

SYSTEM 

CITY 

I960 

3,295 

171 

165 

208 

270 

324 

398 

398 

384 

334 

276 

181 

186 

21, 061 

61 

3,^11 

197 

179 

191* 

268 

287 

400 

428 

379 

333 

311 

237 

198 

21,318 

62 

3,51*1 

207 

187 

210 

308 

366 

404 

4l6 

407 

343 

250 

230 

213 

21,526 

63 

3,'«17 

22U 

193 

228 

20U 

294 

396 

426 

4o8 

355 

264 

207 

218 

21,699 

64 

3,817 

222 

236 

251 

324 

370 

382 

444 

434 

388 

330 

217 

219 

21,892 

65 

3,815 

212 

198 

230 

2145 

322 

405 

459 

431 

435 

363 

299 

216 

22,001 

66 

1»,U6 

233 

211 

259 

348 

414 

463 

454 

448 

408 

376 

255 

247 

22,165 

67 

it.ogs 

259 

2l«0 

261* 

239 

376 

394 

495 

473 

430 

372 

295 

261 

22,254 

68 

k,3kk 

261 

2ltl 

268 

366 

420 

483 

505 

465 

455 

360 

259 

261 

22,319 

69 

U,3oi 

251* 

235 

283 

313 

463 

416 

500 

508 

429 

341 

291 

268 

22,418 

70 

l»,lt62 

259 

2U3 

315 

391 

473 

455 

502 

476 

457 

354 

272 

265 

22,468 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

ANNUALLY 

MONTHLY    fjpcd) 

ly 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

,P.di 

olpco?' 

I960 

3.42 

72,366 

76 

79 

93 

125 

145 

184 

178 

171 

154 

123 

83 

83 

125 

.140 

61 

3.47 

73,974 

86 

87 

8? 

121 

12? 

180 

187 

165 

150 

135 

107 

86 

126 

.144 

62 

3.51 

75,449 

89 

90 

92 

139 

160 

182 

181 

177 

154 

109 

104 

93 

131 

.147 

63 

3.54 

76,793 

94 

90 

96 

88 

123 

172 

179 

172 

154 

111 

90 

92 

122 

.137 

64 

3.57 

78,220 

92 

104 

103 

138 

153 

163 

183 

179 

165 

136 

90 

183 

.149 

65 

3.61 

79,380 

86 

89 

94 

103 

131 

170 

187 

176 

183 

148 

126 

88 

132 

.148 

66 

3.64 

80,725 

93 

93 

104 

144 

166 

191 

182 

199 

169 

150 

105 

99 

140 

■  157 

67 

3.68 

81,806 

102 

10^ 

104 

98 

149 

161 

19'? 

187 

175 

147 

120 

10^ 

137 

.154 

68 

3.71 

82,804 

102 

101 

105 

148 

164 

194 

197 

181 

183 

141 

104 

102 

143 

.160 

69 

3.74 

83,955 

98 

100 

109 

124 

178 

165 

192 

195 

170 

131 

116 

103 

140 

.157 

70 

3.78 

84,839 

98 

102 

120 

154 

180 

179 

191 

181 

180 

135 

107 

101 

144 

.161 

AVERAGE 
1966-70 

3.71 

82,826 

99 

100 

108 

134 

167 

178 

191 

189 

175 

141 

110 

102 

141 

.158 

1/         8Pcd     -  GALLONS  PER  CAPrXA  PER  DAY 
2/        ofpco   -   ACRE-FEET  PER  CAPITA   ANNUAL 


METERED        [x^                    FLAT  RATE    |      ] 

COMBI 

NATION 

EXCLUDES  SERVICES  FOR:     AGRICULTl 

JRE 

HYDRA 

JTS   AND   FIRE 

PROTECTION,    AND  OTHER   AGENCIES. 

.125- 


TABLE  6  (continued] 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  &  URBAN  PER  CAPITA  USE 

CITY    CENSUS   POPULATION 

^gg^cy        CALITOBNIA  WATER  SERVICE  COMPANY ,960^ 

TVPE  COmERCIAL  WATER  COMPAHY 1970  '*6,6't6 

CITY SOUTH  SAN  FRANCISCO 'TlI"a'ccou'nts  in  city ffi 

c„„,^,      SAN  MATEO  all  accounts  in  city  ^  outside □ 

'^°"<^^^ partly    in    CITY   ONLY □ 

HYDROLOGIC    AREA  SAN    FRANCISCO    BAY OTHER 

^^  OTHER   WATER   SERVICE    AGENCY(S)   WITHIN    THIS 

SOPTH  BAT   PLAnmiQ  80BAHEA city: 


YEAR 

OF 

RECORD 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

ANNUAL 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

SYSTEM 

CITY 

1960 

2,303 

155 

li*9 

171; 

191 

211 

2U3 

231 

230 

217 

196 

153 

153 

10,780 

61 

2,379 

162 

lUl 

161 

189 

207 

250 

253 

233 

225 

219 

178 

161 

10,920 

62 

2,31'* 

172 

llt6 

167 

201* 

232 

236 

233 

230 

207 

178 

160 

11*9 

11,015 

63 

2,310 

I6U 

1U6 

170 

163 

201 

2I43 

256 

231 

223 

195 

159 

159 

11,015 

64 

2,568 

167 

166 

181 

218 

22lt 

236 

2l*7 

272 

259 

239 

177 

182 

11,109 

65 

2.588 

180 

163 

176 

201 

215 

251* 

251* 

2lt7 

256 

239 

223 

180 

11,296 

66 

2,799 

195 

178 

216 

21+1 

267 

287 

279 

282 

200 

250 

201 

203 

11,363 

67 

2,914 

217 

186 

216 

260 

269 

262 

292 

281 

273 

253 

208 

197 

11,1*21 

68 

2,86t 

205 

195 

215 

257 

266 

289 

289 

263 

265 

239 

195 

186 

11,506 

69 

2,865 

200 

183 

213 

227 

279 

269 

301 

29I* 

261+ 

237 

200 

198 

11,561 

70 

2,927 

20l« 

183 

222 

266 

287 

273 

286 

281+ 

285 

2lt8 

196 

193 

11,608 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

estimated 

AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

1 

MONTHLY    (jpcd) 

V 

ANNUALLY  | 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

,pcdV 

o.pcoa. 

1960 

3.65 

39, '♦25 

127 

135 

ll*2 

161 

173 

206 

190 

188 

183 

161 

130 

125 

160 

.179 

61 

3.66 

1*0,076 

130 

126 

129 

157 

167 

208 

201* 

187 

187 

176 

11*8 

129 

162 

.181 

62 

3.71 

1*0,866 

136 

128 

132 

166 

181* 

192 

181* 

182 

169 

11*1 

131 

117 

155 

.171* 

63 

3.75 

1*1,659 

127 

125 

132 

130 

156 

191* 

198 

179 

179 

151 

128 

123 

152 

.170 

64 

3.77 

1*2,298 

128 

1.36 

1.38 

172 

171 

186 

188 

207 

201* 

183 

11*0 

139 

166 

.186 

65 

3.81 

1*3,071* 

138 

139 

135 

160 

165 

202 

195 

189 

203 

181* 

177 

138 

169 

.189 

66 

3.85 

1*3,861 

11*3 

11*5 

159 

183 

196 

218 

205 

208 

197 

181* 

153 

11*9 

179 

.200 

67 

3.89 

1*1*,  1*28 

158 

li*9 

157 

150 

195 

197 

212 

20I* 

205 

181* 

156 

11*3 

176 

.197 

68 

3.93 

1*5,219 

11*6 

11*9 

151* 

190 

190 

211* 

207 

188 

196 

170 

11*1* 

132 

173 

.191* 

69 

3.96 

1*5,897 

11*0 

11*3 

150 

165 

197 

195 

212 

206 

192 

167 

11*5 

139 

171 

.192 

70 

3.98 

1*6,199 

11*2 

11*1 

'  155 

192 

200 

197 

200 

198 

206 

173 

11*1 

135 

171* 

.195 

AVERAGE 
1966.70 

3.92 

1*5,120 

11*6 

11*5 

155 

176 

196 

201* 

207 

201 

199 

176 

11*8 

11*0 

175 

.196 

J/         9pcd     -  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
2/        ofpco   -   ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


METERED        Qg                    FLAT  RATE    □ 

COMBI 

NATION        □ 

EXCLUDES  SERVICES  FOR:     AGRICULTURE. 

HYDRA 

^TS  AND   FIRE 

PROTECTION,    AND  OTHER   AGENCIES. 
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TABLE  6  (continued) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  i  URBAN  PER  CAPITA  USE 

CITY    CENSUS  POPULATION 

AGENCY       "0"™  '^°*ST  COWITY  WATER  DISTRICT laKo        20,995 

TYPE  COUimr  WATER  DISTRICT  i»70         36.020 

SYSTEM  SERVES; 

C.TY EACOTCA ALL    ACCOUNTS  INCTY ^J 

COUNTY    SAM  MATEO  all  accounts  in  city  »  outside C 

PARTLY    IN    city   only [3] 

■^YDROLOGIC   AREA  SAM   fRAMCISCO  BAT "-^"E" 

other   WATER   SERVICE    AGENCY(S>    WITHIN    THIS 

SOnro  BAY    PLAWCIHO  SUBAREA  city, 


YEAR 

OF 

RECORD 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS- 

ANNUAL 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

SYSTEM 

CITY 

1960 

628 

47 

33 

43 

37 

53 

67 

68 

65 

62 

62 

47 

44 

5,585 

61 

679 

37 

kk 

44 

46 

49 

61 

77 

75 

71 

68 

61 

46 

6,187 

62 

762 

kl 

1*5 

46 

49 

68 

74 

98 

73 

77 

72 

58 

55 

6,352 

63 

823 

53 

5l« 

51 

54 

56 

76 

97 

108 

91 

62 

66 

55 

6,513 

64 

969 

55 

58 

64 

66 

85 

94 

90 

104 

103 

110 

79 

61 

7,573 

65 

l,l'*2 

70 

66 

70 

TT 

73 

116 

132 

127 

122 

108 

98 

83 

8,185 

66 

1,104 

'♦7 

79 

69 

80 

100 

105 

117 

116 

104 

108 

93 

86 

8,494 

67 

1,151 

79 

76 

79 

82 

80 

97 

107 

121 

130 

106 

104 

90 

8,767 

68 

1,261* 

86 

82 

83 

88 

110 

116 

l6o 

124 

123 

130 

94 

88 

9,105 

69 

1,281 

90 

93 

89 

61 

108 

119 

133 

136 

154 

113 

95 

90 

9,363 

70 

1,285 

84 

82 

101 

112 

129 

119 

130 

121 

129 

103 

88 

87 

9,530 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

estimated 

AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (gpcd)   ^ 

ANNUALLY   | 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

,pcdV 

o.pco?/ 

1960 

3.80 

20,995 

71 

56 

65 

58 

81 

105 

103 

99 

97 

94 

74 

67 

81 

.091 

61 

3.76 

23,294 

51 

67 

61 

66 

68 

87 

107 

104 

102 

94 

87 

64 

80 

.090 

62 

3.76 

23,885 

63 

67 

62 

68 

92 

103 

132 

99 

107 

97 

81 

74 

87 

.097 

63 

3.76 

24,476 

70 

79 

67 

73 

74 

103 

120 

142 

124 

82 

90 

72 

92 

.103 

64 

3.70 

28,027 

63 

74 

74 

78 

98 

112 

104 

120 

122 

129 

94 

70 

95 

.106 

65 

3.67 

30,098 

75 

78 

75 

85 

78 

128 

141 

136 

135 

116 

108 

89 

104 

.116 

66 

3.67 

31,133 

49 

91 

71 

86 

104 

112 

121 

120 

111 

112 

100 

89 

98 

.110 

67 

3.80 

33,352 

76 

81 

76 

82 

77 

97 

103 

117 

130 

103 

104 

87 

94 

.105 

68 

3.79 

34,535 

80 

85 

77 

85 

103 

112 

134 

116 

119 

121 

91 

82 

102 

.lU 

69 

3.78 

35,422 

82 

94 

81 

57 

98 

112 

121 

U9 

145 

103 

89 

82 

99 

.111 

70 

3.78 

36,020 

75 

81 

90 

104 

116 

UO 

116 

108 

119 

92 

81 

78 

98 

.110 

AVERAGE 
1966-70 

3.76 

34,092 

72 

86 

79 

83 

100 

109 

119 

116 

125 

106 

93 

84 

98 

.110 

J/         9pcd     -  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
2/        olpco    -   ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


METERED        [X]  FLAT  RATE    □  COMBINATION        [      ' 

EXCLUDES  SERVICES  FOR:     AGRICULTURE.  HYDRANTS  AND   FIRE 
PROTECTION.   AND  OTHER   AGENCIES. 
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TABLE  6  (continuad) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  &  URBAN  PER  CAPITA  USE 


AGENCY 

REDWOOD  cmr 

TYPE 

MUNICIPAL  WATER  DEPAETOERT 

REDWOOD  CITY 

COUNTY 

SAN  MATEO 

H YDROLOG 

c  AREA         ^^^  FRAHCISCO  BAY 

SOUTH  BAY  PLAMJJINa  SUBAREA 

ENSUS   POPUL* 

1960 

1970_ 

n   SERVES: 
ACCOUNTS   IN    CITI 
ACCOUNTS   IN    CIT-t 
TLY    IN    CITY   ONLY 


'♦e.ggo 


55,686 


LJ 
[1*1 
LI 


R   WATER   SERVICE    AGENCY(S)    WITHIN    Tt 

Friendly  Acre  Water  Co. 

(until  1970) 


YEAR 

OF 

RECORD 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

ANNUAL 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

SYSTEM 

CITY 

1960 

2,109 

117 

108 

125 

151* 

161* 

225 

21*1* 

2l*l 

2l*7 

193 

171 

120 

13,730 

61 

2,11*2 

U5 

118 

130 

148 

163 

226 

21*1* 

2l*l 

2l*7 

195 

182 

133 

13,800 

62 

2,222 

120 

138 

121 

11*7 

218 

229 

256 

257 

252 

207 

11*1* 

133 

13,923 

63 

2,158 

123 

127 

136 

139 

11*1* 

220 

252 

273 

252 

207 

151* 

131 

11*,  175 

64 

2, '•23 

137 

1W» 

158 

203 

229 

275 

276 

273 

238 

205 

11*3 

11*2 

11*,  252 

65 

2,367 

1U3 

137 

159 

11*9 

21*1 

251 

272 

268 

232 

216 

151 

11*8 

ll*,392 

66 

2,162 

151 

13U 

168 

219 

253 

267 

278 

278 

279 

228 

215 

lU2 

11*,  550 

67 

2,51*3 

159 

158 

151 

153 

170 

21*1* 

281 

293 

300 

251 

222 

161 

ll*,706 

68 

2,823 

172 

179 

l6l 

199 

262 

279 

321 

322 

301 

256 

206 

165 

ll*,863 

69 

2,930 

170 

170 

160 

196 

21.6 

302 

336 

31*1* 

322 

286 

196 

202 

15,129 

70 

3,151* 

181 

188 

170 

265 

296 

367 

383 

31*8 

332 

832 

178 

211* 

16,892 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

ANNUALLY 

MONTHLY    (,pcd) 

1/ 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

,pcdJ/ 

o.pc,2/ 

1960 

3.1*1 

1*6,820 

81 

82 

86 

109 

113 

160 

168 

166 

176 

133 

122 

83 

123 

.138 

61 

3.1*3 

1*7,370 

78 

89 

89 

104 

111 

159 

166 

164 

174 

133 

128 

91 

124 

•139 

62 

3.1*3 

1*7.820 

81 

103 

82 

102 

147 

160 

173 

173 

176 

140 

100 

90 

127 

.142 

63 

3.1*1* 

1*8,820 

81 

93 

90 

95 

95 

150 

166 

180 

172 

137 

105 

87 

121 

•135 

64 

3.1*7 

49,1*50 

89 

104 

103 

1^7 

149 

185 

180 

178 

160 

1^4 

96 

9^ 

l^^ 

.150 

65 

3.1.8 

50,080 

92 

98 

102 

99 

155 

167 

175 

173 

154 

139 

101 

95 

129 

.144 

66 

3.1*9 

50.790 

96 

94 

107 

144 

161 

175 

177 

177 

183 

145 

i4i 

90 

141 

.158 

67 

3.50 

51.470 

100 

110 

95 

99 

107 

158 

176 

;?4 

194 

157 

144 

101 

135 

,151 

68 

3.51 

52.170 

106 

123 

100 

127 

162 

178 

198 

199 

192 

158 

132 

102 

148 

.166 

69 

3.52 

53.250 

10^ 

U4 

97 

123 

149 

189 

204 

208 

gog 

17^ 

^^ 

122 

151 

.169 

70 

3.52 

59,500 

98 

U3 

92 

148 

160 

206 

208 

189 

186 

126 

100 

116 

14? 

.162 

AVERAGE 
1966-70 

3.51 

53,436 

101 

111 

98 

128 

148 

181 

193 

191 

191 

152 

128 

106 

144 

.1^1 

1/         9pcd     -  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
2/        ofpco   -  ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


E 


FLAT  RATE    |       | 


COMBINATION        □ 
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TABLE  6  (continued) 

WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  &  URBAN  PER  CAPITA  USE 


SAM  BRUMO  MUNICIPAL  WATER  DISTRICT 


TYPE 

MUNICIPAL  WATER  DISTRICT 

SAN  BRUNO 

COUNTY 

SAN  MATEO 

HYDMOLOGic  AREA       SAN  FRANCISCO  BAY 

SOOTH  BAY  PLANNING  SUBAKEA 

CITY    CENSUS    POPULATION 

„^n  29,063  

1970     ae.g^u 

SYSTEM    SERVES: 

ALL    ACCOUNTS   IN    CITY [^ 

ALL    ACCOUNTS    IN    CITY    I    OUTSIDE CD 

PARTLY    IN    CITYONLY Q] 

OTHER . . 

OTHER   WATER    SERVICE    AGENCYISI    WITHIN    THIS 


YEAR 

OF 

RECORD 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS- 

ANNUAL 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

SYSTEM 

CITY 

1960 

1,518 

9,17't 

61 

1,589 

9,1*J*5 

62 

1,598 

9,887 

63 

1,>*^6 

10,2»»8 

64 

1,512 

178 

210 

265 

317 

302 

240 

10,U12 

65 

1,1*86 

207 

213 

256 

297 

296 

215 

10,59'* 

66 

1.659 

190 

266 

318 

350 

31't 

221 

10,620 

67 

1.519 

197 

230 

258 

3U5 

260 

229 

10,638 

68 

1,517 

180 

195 

281 

339 

294 

228 

10,6i*8 

69 

1,538 

199 

203 

270 

333 

316 

217 

10,658 

70 

1,756 

209 

233 

3ko 

362 

358 

251* 

10,660 

YEAR 

OF 
RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

1 

MONTHLY     (gpcd)    J/' 

ANNUALLY    | 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

,pcdi 

=(p„l 

1960 

3.17 

29,063 

11*3 

.160 

61 

3.21 

30,357 

11*3 

.160 

62 

3.29 

32,51'* 

135 

.151 

63 

3.3'. 

3'*,  239 

116 

.130 

64 

3.36 

35,030 

86 

91* 

12l» 

11*6 

141 

112 

118 

.132 

65 

3.39 

35,892 

98 

97 

117 

133 

136 

98 

111* 

.128 

66 

3.39 

35,963 

90 

121 

l^tS 

157 

11*3 

101 

1?6 

.11*1 

67 

3.39 

36,031* 

93 

105 

117 

151* 

118 

101 

116 

.130 

68 

3.39 

36,105 

85 

81 

128 

151 

133 

lOl* 

115 

.129 

69 

3.'*0 

36,176 

93 

92 

122 

11.8 

11.3 

98 

117 

.131 

70 

3. 1*0 

36,251* 

98 

105 

151* 

161 

162 

115 

133 

.1U9 

AVERAGE 
1966.70 

3.39 

36,106 

92 

ICl 

133 

151. 

lUO 

101* 

121 

.13  6 

1/         9pcd     -  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
2/        olpco   -   ACRE-FEET  PER  CAPITA   ANNUALLY 


METERED          X' 

FLAT  RATE    ' 

coMei 

.AT, ON 

EXCLUDES  SERV 

ICES  FOR:     AGHICULTL 

RE 

HYDHA^ 

TS    AND    FIRE 

PROTECTION,    A 

JD  OTHER   AGENCIES. 
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TABLE  6  (continuad) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  &  URBAN  PER  CAPITA  USE 

CITY    CENSUS  POPULATION 

AGENCY      miTTECA.  CITY  OF i960__°I?Zi 

TYPE         MUmCIPAL  HATBJt  DEPABTMEST 1970      13, SU? 

^^                                                                                                                                                                   SYSTEM   SERVES: 
CITY *'*J"^'^ ALL    ACCOUNTS   IN    CITY [X] 

CAM     TrtAnilTH  *'-'-    ACCOUNTS  IN    CITY    +   OUTSIDE [""] 

COUNTY      "*'"    JUIH<Ulfl  

PARTLY    IN    CITY   ONLY □ 

HYDROLOGIC    AREA  SAM    JQAQUCT    BASIN  OTHER 

».._^.,„-     — _. OTHER  WATER   SERVICE    AGENCY(S)    WITHIN    THIS 

VALLEy  EAST  SIDE   PLAIWIHQ  SUBAREA ^^^^, 


YEAR 

OF 

RECORD 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS- 

ANNUAL 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

SYSTEM 

CITY 

1960 

T^S 

38 

21 

3'* 

55 

56 

95 

95 

109 

105 

89 

47 

19 

2.726 

61 

809 

19 

22 

29 

59 

60 

91 

10^ 

1?8 

107 

117 

22 

2.886 

62 

833 

26 

21 

25 

75 

71 

80 

107 

126 

145 

94 

40 

23 

3.000 

63 

725 

27 

25 

^ 

^ 

6k 

86 

10l« 

95 

103 

88 

32 

31 

3,12q 

64 

802 

30 

35 

1.7 

77 

73 

98 

117 

113 

84 

67 

33 

28 

3,248 

65 

796 

28 

^^ 

31 

in 

9'7 

118 

U5 

115 

a? 

63 

43 

^1 

^,^00 

66 

905 

31 

29 

52 

85 

97 

123 

IPd 

i2q 

Vi 

65 

41 

32 

3.504 

67 

830 

35 

25 

38 

51 

68 

loe 

114 

11*4 

96 

66 

46 

39 

3.572 

68 

913 

36 

33 

33 

79 

103 

14? 

127 

143 

94 

55 

37 

28 

3.698 

69 

988 

33 

28 

37 

76 

108 

in 

11*9 

152 

117 

89 

50 

38 

3,740 

70 

1,016 

1*0 

h3 

56 

89 

102 

11*3 

134 

I4l 

126 

64 

^^ 

33 

3.926 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

ANNUALLY 

MONTHLY    (gpcd) 

V 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

,pcjJ/1 

o(pc,2^ 

1960 

3.02 

8.241 

72 

91 

iSi^ 

221 

217 

384 

371 

426 

425 

348 

189 

75 

246 

.276 

61 

3.10 

8.966 

69 

90 

104 

219 

215 

339 

371 

461 

398 

^Sl 

193 

79 

247 

.277 

62 

3.15 

9,468 

89 

80 

86 

265 

243 

280 

365 

430 

510 

320 

142 

79 

241 

.270 

63 

3.22 

10,082 

85 

87 

103 

127 

204 

284 

333 

305 

341 

283 

105 

99 

197 

.221 

64 

3.27 

10,646 

98 

117 

149 

240 

232 

308 

374 

362 

261 

214 

104 

91 

206 

.231 

65 

3.35 

11,365 

79 

104 

87 

121 

271 

346 

327 

327 

243 

178 

126 

88 

192 

.215 

66 

3.39 

11,867 

84 

89 

l4l 

238 

264 

346 

343 

351 

267 

178 

116 

86 

210 

.235 

67 

3.42 

12,202 

92 

74 

100 

138 

179 

295 

301 

380 

262 

175 

126 

102 

186 

.208 

68 

3.45 

12,760 

91 

91 

84 

205 

261 

378 

321 

362 

246 

138 

98 

72 

178 

.199 

69 

3.45 

12,927 

81 

77 

93 

197 

268 

286 

373 

380 

302 

224 

128 

94 

209 

.234 

70 

3.52 

13,845 

93 

110 

131 

215 

238 

345 

312 

329 

304 

148 

109 

77 

201 

.225 

AVERAGE 
1966-70 

3.45 

12,720 

88 

88 

no 

199 

242 

330 

330 

360 

276 

173 

n5 

86 

197 

.220 

±/         gpcd     -  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
2/        olpca   -   ACRE-FEET  PER  CAPITA   ANNUALLY 


METERED        \X]                    FLAT  RATE    □ 

COMB! 

MATION        □ 

EXCLUDES  SERVICES  FOR:     AGRICULTURE, 

HYDRA^ 

TS   AND  FIRE 

PROTECTION.   AND  OTHER  AGENCIES. 
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TABLE  6  (continued) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  8.  URBAN  PER  CAPITA  USE 


AGENCY    LOMPOC.  cmr  of 

TVPE         MUmCIPAL  WATER  DEPARPCBrr 


1960_ 
1970 


SANTA  BARBARA 


SERVES: 
ACCOUNT 
ACCOUNT 


n 

rxi 


CHMTRAL  COASTAL 


SOUTHERN  PLANNING  SUBAREA 


YEAR 

OF 

RECORD 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gollons) 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS 

ANNUAL 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

SYSTEM 

CITY 

1960 

673.8 

32.8 

31.1* 

52.7 

1*9.8 

80.0 

60.9 

80.5 

76.5 

66.7 

58.7 

39.7 

4J*.l 

3,450^ 

6) 

79T.8 

1*1.0 

H.7 

59.0 

72.6 

83.9 

76.0 

86.6 

84.1 

74.6 

75.3 

62.8 

37.2 

3.869 

62 

879.3 

52.5 

51.7 

1*9.8 

73.2 

92.9 

99.1 

99.3 

98.3 

77.3 

65.8 

67.6 

51.8 

4,322 

63 

• 

5.456 

64 

1.052.^ 

62.9 

75.2 

72.6 

73.5 

102.0 

lll*.l* 

121*.  7 

U3.9 

106.3 

91.8 

53.7 

61,4 

^A72_ 

65 

1.068.7 

56.7 

58.0 

71.6 

67.1 

107.7 

103.6 

126.5 

125.8 

111.0 

109.1 

69.8 

61.8 

5.627 

66 

1,103.1 

63.6 

54.5 

70.U 

91*. 8 

106.1* 

121*.  5 

127.6 

127.1 

106.7 

101.6 

65.2 

60.7 

5,887 

67 

1,030.6 

68.6 

54.2 

65.7 

56.3 

96.5 

105.8 

127.5 

123.1 

103.7 

99.1 

73.0 

57.1 

5,929 

68 

1,088,6 

6l*.2 

57.0 

72.0 

86.1* 

U7.6 

126.8 

126.3 

123.5 

112.3 

80.9 

61.5 

60.1 

5,949 

69 

1,091.3 

59.5 

56.1 

61*.9 

76.8 

109.2 

110.1 

131.7 

123.1 

107.9 

103.1 

72.9 

76.0 

5,953 

7(1 

1,193.2 

65.5 

6l*.9 

79.0 

I0i*.6 

131.6 

U8.7 

139.1 

130.3 

123.4 

100.3 

72.0 

63.8 

5,948 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 

PER 

CONNECTION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

ANNU 

ALLY 

MONTH 

Y   (gpcdl 

!. 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

gpcdV 

o.pc„2/ 

1960 

4.21 

14,524 

73 

74 

117 

114 

178 

i4o 

179 

170 

153 

130 

91 

98 

127 

.litP 

61 

4.22 

16,312 

81 

98 

117 

148 

166 

155 

171 

166 

152 

149 

128 

74 

134 

.150 

62 

4.22 

18,247 

93 

101 

88 

134 

164 

181 

176 

174 

l4l 

116 

123 

92 

132 

.148 

63 

• 

64 

4.23 

23,190 

87 

112 

101 

106 

142 

164 

173 

158 

153 

128 

77 

85 

124 

.139 

65 

4.24 

23,858 

77 

87 

97 

94 

146 

145 

171 

170 

155 

148 

98 

84 

123 

.138 

66 

4.25 

25,002 

82 

78 

91 

126 

137 

166 

165 

164 

142 

131 

87 

78 

121 

.135 

67 

4.25 

25.216 

88 

7T 

84 

74 

123 

140 

163 

157 

137 

127 

96 

73 

112 

.125 

68 

4.26 

25,337 

82 

78 

92 

114 

150 

167 

161 

157 

148 

103 

81 

77 

117 

.131 

69 

4.26 

25.390 

76 

79 

82 

101 

139 

145 

167 

156 

142 

131 

96 

97 

118 

.132 

70 

4.27 

25,4o4 

83 

91 

100 

137 

167 

156 

ITT 

165 

162 

127 

94 

81 

129 

.144 

AVERAGE 
1966-70 

4.26 

?5,270 

82 

81 

90 

110 

143 

155 

167 

160 

146 

124 

91 

81 

119 

.133 

1/         JpcJ     -  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
2/        ofpco   -  ACRE-FEET  PER  CAPITA   ANNUAL 


*    Data  lacking 


METERED        fx                    FLAT  RATE    ,'      ] 

COMBI 

NATION 

EXCLUDES  SERVICES  FOR:     AGRICULTL 

JRE. 

HYDRA 

-ITS    AND   FIRE 

PROTECTION,    AND  OTHER   AGENCIES, 
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TABLE  6  (continued) 

WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  &  URBAN  PER  CAPITA  USE 


AGENCY      SAITA  BARMM,  CUT  OT 

^""^^ wnrrcTPAr.  batto  nicPABHiHrr 


SANTA  BARBARA 


CITY    CENSUS   POPULATION 

1960 

1970 

SYSTEM   SERVES: 

ALL    ACCOUNTS   IN    CITY. 


58,768 


70,215 


SAHn  BARBARA 


^DROLOGIC    ARE/i 


CSTFRAL  COASUL 


ROTTTHERM   PT.AMWTMO   SHBARKA 


ALL    ACCOUNTS   IN    CITY    +   OUTSIDE 

PARTLY    IN    CITY   ONLY 

OTHER   HoBt  Of  City  and  ft^tslde 

OTHER   WATER   SERVICE    AGENCY(S)    WITHI^ 
CM 


LI 
LI 


Montloollo  County  Water  Pletrlct 
Goleta  County  Water  District 


YEAR 

OF 

RECORD 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

ANNUAL 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

SYSTEM 

CITY 

1960 

3.6ik.a 

193.5 

186.9 

251.9 

324.7 

3?2.7 

360.4 

424.3 

409.2 

383.7 

326.5 

182.8  218.2 

16,823 

16.132 

61 

4.081.7 

285.0 

288.7 

328.3 

363.3 

409,6 

389.4 

451,7 

441,3 

376.9 

340.5 

254,8 

152.2 

17.221 

16.523 

62 

3,939.9 

235.T 

199.9 

226.4 

324.1 

413.3 

381.9 

420.3 

451.8 

399.8 

318.4 

290.8 

277-5 

17.631 

16,918 

63 

3.705.7 

304.9 

169.6 

293.8 

236.8 

310, T 

312,1 

461,0 

456,4 

363.1 

290,0 

220.0 

287.3 

17.988 

17.258 

64 

'»,196.3 

288.2 

266.1 

295.5 

379.6 

393.7 

388.6 

455.9 

453.8 

401.0 

337.4 

230.7  305.8 

18.207 

17.456 

65 

3.9H.6 

253.0 

274.2 

322.9 

252.5 

331.0 

373.8 

436.9 

446.5 

377.5 

424.8 

236.3 

215.2 

18.477 

17.689 

66 

4.229.7 

202.7 

209.8 

327.5 

408.8 

354.2 

45?.? 

493.3 

471.1 

435.8 

3'!8.8  310.1 

20'!. 4 

18,622 

17.832 

57 

4,091.6 

251.4 

305.6 

268.9 

225.6 

462.9 

399.0 

'►37.8 

474.0 

37';.i 

381.6  273.1 

236.6 

18.847 

18.051 

68 

4,298.0 

250.9 

199.6 

305.3 

354.8 

455.0 

450.0 

'^97.5 

478.5 

439.3 

312.8 

294.1 

260.2 

18.942 

18.135 

69 

4,214.0 

19T.0 

233.9 

288.5 

326.8 

392.3 

381.3 

525.6 

W.o 

410.8 

401.0 

268.0 

279.8 

19.031 

18.219 

70 

4,720.4 

246.4 

261.4 

313,0 

407.4 

497.7 

l*??."* 

578.9 

521.0 

476.1 

390.3 

287.5 

245.3 

19.153 

18,331 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 

PER 
CONNECTION 

ESTIMATE) 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY  (gpcd) 

u 

ANNUALLY       | 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

.P=a^ 

ofpca?/ 

1960 

3.50 

58.958 

106 

109 

138 

184 

193 

204 

232 

224 

217 

179 

103 

119 

168 

.188 

61 

3.52 

60,596 

152 

170 

17'5 

200 

?18 

PI  4 

240 

23S 

P07 

Ifll 

l4o 

m 

lft4 

.206 

62 

3.53 

62.288 

122 

115 

117 

173 

214 

204 

218 

234 

214 

165 

156 

144 

173 

.194 

63 

3.«iS 

63.803 

154 

95 

149 

124 

157 

163 

233 

231 

190 

147 

115 

145 

159 

.178 

64 

3.t;fi 

64.839 

143 

142 

147 

195 

196 

200 

227 

226 

206 

168 

119 

152 

177 

.198 

65 

3.R8 

66.061 

124 

148 

158 

127 

162 

189 

213 

218 

190 

207 

119 

105 

164 

.184 

66 

3.59 

66.842 

98 

U2 

158 

204 

171 

226 

238 

227 

217 

173 

155 

99 

173 

.194 

67 

3.60 

67.917 

119 

161 

128 

111 

220 

196 

208 

225 

184 

181 

134 

112 

165 

.185 

68 

3.62 

68,526 

118 

100 

144 

173 

214 

219 

234 

225 

214 

147 

143 

122 

171 

.192 

69 

3.63 

69,119 

92 

121 

135 

158 

183 

184 

245 

238 

198 

187 

129 

131 

167 

.187 

70 

3.65 

69,832 

u4 

134 

145 

194 

230 

236 

267 

241 

227 

180 

137 

U3 

185 

.207 

AVERAGE 
1966-70 

3.62 

68,447 

108 

126 

142 

168 

204 

212 

238 

231 

208 

174 

140 

115 

172 

.193 

J/         gpcd     -  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
2/        nfpco    -  ACRE-FEET  PER  PAPITA  ANNUALLY 


METERED        [X) 


FLAT  RATE    □ 


COMBINATION        □ 
HYDRANTS  AND   FIRE 
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TABLE  6  (continued) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  &  URBAN  PER  CAPITA  USE 

CITY    CENSUS   POPULATION 

AGENCY      3A1ITO  MARIA.  Cm  Of ,^^0  20.027 

TYPE       mnciPAL  wA-na  PEPARiMBrr 1970 32i7^9 

SYSTEM   SERVES: 
CITY  SAIffA     MARIA ALL    ACCOUNTS   IN   CITY Q] 

COUNTY    SAWIA  BAHBARA all  accounts  in  city  .  outside M 

""^'^^ PARTLY    IN    city   ONLY LJ 

hydrologic  AREA        CBnUAL  COASTAL other 

OTHER   WATER   SERVICE    AGENCYISI    WITHIN    THIS 

SOUTHERN  PLANNINO  SUBAREA  ^,^^. 


YEAR 

OF 

RECORD 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS- 

ANNUAL 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

SYSTEM 

CITY 

1960 

1,221.1 

69.8 

56.7 

75.1 

10J».3 

12l».6 

138.0 

151.0 

134.4 

125.1 

102.0 

71.2 

69.5 

6,168 

6,156 

61 

1.30l».9 

99.7 

80.6 

105.2 

129.9 

135.2 

152.2 

163.? 

159.0 

158.8 

123.4 

107.0 

90.4 

6.215 

6,203 

62 

1,656.6 

95.5 

67.3 

85.2 

139.2 

160.3 

183.7 

180.7 

190.3 

164.8 

143.6 

126.7 

119.3 

7,028 

7,016 

63 

1.709.3 

U9.9 

89.8 

111.0 

98.6 

136.4 

182.2 

215.2 

222.1 

150.1 

144.3 

112.6 

127.1 

8.194 

8.182 

64 

2,0l»2.1» 

109.9 

150.3 

13'^.2 

156.6 

187.0 

221.1 

238.7 

242.5 

205.1 

180.0 

104.4 

112.6 

8.746 

8.734 

65 

2.OV7.U 

99.7 

U9.8 

l^^.l* 

128.3 

2Jflf3 

218.5 

2V9.O 

241.2 

209.8 

205.5 

122.0 

101.9 

8.875 

8.863 

66 

2.U0.I» 

115.5 

105.6 

162.1* 

199.1 

199.2 

236.2 

21*2.0 

236.8 

204.5 

ITT.O 

U7.I 

115.0 

9.094 

9,082 

67 

1.953.0 

129.8 

115.6 

U7.8 

113.0 

162.7 

192.0 

2?3.'* 

233.6 

200.4 

192.4 

136.4 

105.9 

9.061 

9.049 

68 

2.1U.3 

118.5 

106.3 

139.9 

183.3 

2k6.k 

228.5 

254.8 

257.8 

202.9 

162.6 

126.5 

116.8 

9.029 

9.017 

69 

2.130.8 

103.3 

92.8 

130.0 

159.6 

232.3 

221.2 

2?5.9 

2?7.5 

195.8 

187.0 

157.8 

137.6 

9.043 

9.031 

70 

2.296.7 

116.2 

121.8 

136.0 

2kk.l 

2W.0 

228.0 

277.0 

239.7 

234.9 

201.0 

129.7 

120.3 

9,046 

9,034 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 

PER 

CONNECTION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

1 

MONTHLY  (gpcd) 

u 

ANNUALLY        | 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

gpcd-!'' 

olpco^/ 

1960 

3.2s 

20.066 

U2 

97 

1P1 

173 

SQQ 

229 

21^3 

216 

?08 

164 

118 

_11£_ 

166 

.186 

61 

3.29 

20.447 

157 

l4l 

166 

212 

as 

248 

258 

251 

259 

195 

174 

143 

202 

.226 

62 

3.33 

23,403 

132 

103 

U7 

198 

221 

262 

249 

262 

235 

198 

180 

164 

194 

.217 

63 

3.36 

27,532 

l40 

U6 

130 

U9 

160 

221 

252 

260 

182 

169 

136 

149 

170 

.190 

64 

3.40 

29.736 

U9 

174 

146 

176 

203 

248 

259 

263 

230 

195 

117 

122 

188 

.210 

65 

3M 

30,530 

105 

l4o 

l4l 

140 

231 

239 

263 

255 

229 

217 

133 

108 

184 

.206 

66 

3.48 

31,647 

U8 

U9 

166 

210 

203 

249 

247 

241 

215 

180 

123 

117 

183 

.205 

67 

3.51 

31,804 

132 

130 

119 

U8 

165 

201 

257 

237 

2X0 

19? 

i'»3 

107 

168 

.188 

68 

3.55 

32,053 

U9 

114 

l4l 

191 

248 

238 

256 

259 

211 

164 

132 

U8 

183 

.205 

69 

3.59 

32,464 

103 

102 

129 

164 

231 

227 

254 

256 

201 

186 

162 

137 

180 

.202 

70 

3.63 

32,793 

114 

133 

1?4 

248 

244 

232 

272 

2J6 

2?? 

1?8 

1?2 

U8 

1?2 

.21^ 

AVERAGE 
1966-70 

3.55 

32,15s 

117 

120 

138 

186 

218 

229 

257 

246 

215 

185 

138 

119 

181 

.203 

1/         aped     -  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
2/        olpco   -  ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUAL 


METERED       [^ 

FLAT  RATE    □ 

COMBI 

NATION        n 

EXCLUDES  SERV 

ICES  FOR:     AGRICULTURE 

HYDRA 

•JTS  AND  FIRE 

PROTECTION.   A 

ND  OTHER   AGENCIES. 
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TABLE  6  (continuad) 

WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  &  URBAN  PER  CAPITA  USE 

CITY    CENSUS   POPULATION 

AGENCY         GILROY,   CITY  OF 7.3^8 

TYPE  MUNICIPAL  WATER  DEPARTMENT 1970  lg.665 

SYSTEM   SERVES: 
CITY GILROY ALL    ACCOUNTS   IN    CITY [|g 

COUNTY        SANTA   CLARA  all  accounts  ,n  city  .  outsioe □ 

""  PARTLY    in    CITY   ONLY □ 

HYDROLOGIC    AREA  CENTRAL    COASTAL       OTHER 

OTHER   WATER   SERVICE    AGENCY(S)    WITHIN    THIS 

NORTHERN  PLANNING  SUBAREA city: : 


YEAR 

OF 

RECORD 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS- 

ANNUAL 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

SYSTEM 

CJTY 

1960 

426 

61 

khj 

62 

63 

i;89 

2U 

20 

33 

36 

23 

46 

81 

76 

62 

38 

25 

25 

2.498 

64 

631 

26 

30 

hi 

51 

61 

71 

89 

79 

65 

58 

32 

28 

2,670 

65 

632 

29 

29 

50 

38 

73 

80 

89 

72 

63 

54 

27 

28 

2,670 

66 

712 

32 

28 

50 

64 

78 

91 

92 

92 

80 

37 

37 

31 

2,883 

67 

714 

32 

30 

hh 

32 

62 

75 

111 

93 

91 

70 

37 

37 

2.964 

68 

785 

34 

33 

Ui 

62 

81 

100 

102 

109 

70 

60 

45 

48 

3,011 

69 

960 

52 

kh 

34 

63 

82 

107 

114 

133 

110 

99 

64 

58 

3,117 

70 

911 

51 

kk 

38 

83 

82 

103 

112 

116 

100 

89 

51 

42 

3,218 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

estimated 

AVERAGE 
POPULA- 
TION   . 
SERVEOi' 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (jpcd)2/ 

ANNUALLY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

,pc£/ 

o(p«J 

/ 

1960 

7,300 

159 

.178 

61 

7,800 

157 

.176 

62 

63 

3.24 

8,100 

94 

90 

130 

148 

92 

189 

323 

303 

255 

151 

103 

100 

163 

.183 

64 

3.26 

8,700 

96 

119 

152 

195 

226 

272 

330 

293 

249 

215 

123 

104 

198 

.223 

65 

3.27 

8,700 

108 

119 

185 

146 

271 

306 

330 

267 

241 

200 

103 

104 

199 

.223 

66 

3.49 

10,100 

102 

99 

160 

211 

249 

300 

294 

294 

264 

118 

122 

99 

193 

.216 

67 

3.60 

10,700 

96 

100 

133 

100 

187 

234 

335 

280 

283 

211 

115 

112 

183 

.205 

68 

3.72 

11,200 

98 

102 

118 

185 

233 

298 

294 

314 

208 

173 

134 

138 

191 

.214 

69 

3.83 

11,900 

141 

132 

92 

176 

222 

300 

309 

361 

308 

268 

179 

157 

221 

.248 

70 

3.95 

12,700 

130 

124 

'97 

218 

208 

270 

284 

295 

262 

226 

134 

107 

197 

.221 

AVERAGE 
1966.70 

3.72 

11,300 

113 

111 

120 

178 

220 

280 

303 

309 

265 

199 

137 

123 

197 

.221 

\/   Rounded  to  100 's 

2/  gpcd  -  gallons  per  capita  dally 

2/  afpca  -  acre-feet  per  capita  annually 


METERED        g]                    FLAT  RATE    □ 

COMBINATION        □ 

EXCLUDES  SERVICES  FOR:     AGRICULTl. 

JRE, 

HYDRANTS  AND  FIRE 

PROTECTION,   AND  OTHER  AGENCIES. 
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TABLE  6  (continued) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  &  URBAN  PER  CAPITA  USE 

CITY    CENSUS   POPULATION 

CALITOBHIA  WATER  SEHVICE  COMPANY lasn  19.696 

COMMERCIAL  WATER  COMPANY 1970  g'*,956 

SYSTEM   SERVES; 

LOS  ALTOS  , — , 

-Z- ALL    ACCOUNTS   IN   CITY Q^ 

SANTA   CLARA  all  accounts  in  city  t  outside C9 

PARTLYINCITYONLY [[] 

ic  AREA  SAN  FRANCISCO  BAY other^ . _ 

OTHER   WATER    SERVICE    AGENCYIS)    WITHIN    THIS 

SOOTH  BAY  PLAMWIMB  SHBAREA c,ty: '. 


YEAR 

OF 

RECORD 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (milli 

on  go  Ho 

ns) 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS- 

ANNUAL 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

SYSTEM 

CITY 

1960 

2,785 

105 

103 

166 

235 

281 

388 

378 

365 

297 

239 

117 

111 

11,122 

61 

2,806 

120 

107 

130 

226 

263 

371 

l4ll^ 

3'^9 

298 

250 

167 

111 

11,609 

62 

2,90'* 

132 

105 

126 

277 

336 

380 

386 

391 

316 

181 

150 

12'* 

12,176 

■     63 

2,7'*5 

139 

120 

152 

13'« 

2l»J* 

379 

'♦17 

385 

315 

208 

123 

129 

12.502 

64 

3,181 

l'*0 

169 

181* 

290 

329 

360 

'♦39 

'♦09 

3'^3 

273 

121 

121* 

12,690 

65 

3,102 

126 

136 

210 

173 

379 

?,^ 

'♦25 

394 

32U 

295 

160 

136 

12,807 

66 

3, '♦39 

1U2 

125 

208 

306 

386 

'♦51 

'♦33 

'♦25 

.363 

313 

15l* 

133 

12.979 

67 

3,131 

Ikl 

133 

155 

131 

310 

378 

k^Z 

1*23 

368 

298 

198 

138 

13.069 

68 

3,'*68 

151 

1'40 

177 

,300 

381 

'♦66 

'♦75 

khz 

397 

259 

136 

^kk 

13. '♦22 

69 

3.557 

133 

133 

172 

228 

'*37 

'♦20 

502 

'♦79 

390 

276 

210 

177 

13.633 

70 

3,813 

165 

ll«5 

gi*? 

3^7 

kS-j 

k'il 

502 

-57 

h\S 

29^ 

175 

l^ 

13.777 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (gpcd) 

1/ 

ANNUALLY   | 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

aped  V 

ofpcoi' 

I960 

3.92 

U3,600 

78 

8'* 

123 

180 

208 

297 

280 

270 

227 

177 

90 

82 

175 

.196 

61 

3.88 

'♦5,100 

86 

85 

93 

167 

188 

274 

296 

250 

220 

178 

123 

79 

170 

.190 

62 

3.83 

'♦6,600 

91 

80 

87 

198 

232 

272 

267 

271 

226 

125 

107 

86 

171 

.192 

63 

3.78 

1*7,300 

95 

91 

104 

94 

166 

267 

284 

263 

222 

142 

87 

88 

159 

.178 

64 

3.75 

'♦7,600 

95 

127 

125 

203 

223 

2?2 

298 

277 

2'« 

185 

85 

84 

183 

.205 

65 

3.76 

'♦8,200 

81* 

101 

xko 

120 

253 

238 

281+ 

261* 

224 

197 

111 

91 

176 

.197 

66 

3.78 

'+9,000 

93 

?1 

137 

208 

2?'* 

307 

285 

280 

247 

?06 

105 

88 

19? 

,215 

67 

3.81 

1*9,800 

95 

95 

100 

88 

201 

253 

293 

271* 

?46 

193 

132 

89 

17P 

.193 

68 

3.76 

50,600 

96 

9? 

112 

197 

2'*3 

307 

303 

282 

261 

165 

89 

92 

188 

.211 

69 

3.77 

51,lK)0 

83 

92 

108 

l'^8 

271+ 

R73 

315 

300 

P53 

173 

136 

111 

184 

.206 

70 

3.77 

51,9'«) 

102 

100 

150 

223 

289 

293 

312 

281* 

266 

181* 

112 

92 

201 

.225 

AVERAGE 
1966.70 

3.78 

50,51*8 

91* 

95 

121 

173 

252 

287 

302 

28'+ 

255 

184 

115 

94 

187 

.210 

y         gpcd     -  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
2/        otpco    -  ACRE-FEET  PER  CAPITA   ANNUALLY 


METERED       [X\ 


FLAT  RATE    |       | 
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TABLE  6  (continuad) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  8.  URBAN  PER  CAPITA  USE 

CITY    CENSUS  POPULATION 
AGENCY     Mg-^"*8.       cm    OF ,...„  8,671 

TYPE       MUmCIPAL  WftTER  DEPARTMENT ,970        g7.1'*9 

SYSTEM   SERVES: 
CITY  MPJIttS ALL    ACCOUNTS   IN   CITY QT] 

^„,„,,   SANTA  CLARA  all  accounts  in  city  t  outside □ 

""'^'^ — — partly    IN    city   ONLY LJ 

,^^0=^,  r,r..r-  .  =  ^.         ^AN  TOANCISCO  BAY  other 

HYDROLOGIC    AREA 

~~~~~  OTHER   WATER   SERVICE    AGENCY(S)    WITHIN    THIS 

SOOTH  BAT  PLANHIHQ  SUBAREA city:__ 


YEAR 

OF 

RECORD 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

ANNUAL 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

SYSTEM 

CITY 

1960 

61 

62 

63 

64 

898 

>*3 

k6 

53 

71* 

87 

90 

109 

115 

102 

88 

44 

47 

3,560 

65 

gi>6 

kk 

1*9 

55 

59 

91* 

10l» 

111* 

U6 

100 

89 

65 

57 

3,950 

66 

1,205 

58 

55 

70 

101 

122 

131* 

138 

128 

120 

117 

85 

77 

4,470 

67 

1,239 

83 

62 

73 

67 

111 

127 

157 

161 

U5 

92 

95 

96 

4,880 

68 

l,k6o 

97 

87 

95 

Ul* 

ll»0 

157 

174 

150 

154 

124 

89 

79 

5.341 

69 

1,631 

91 

87 

98 

110 

165 

173 

202 

195 

170 

138 

107 

9? 

5.403 

70 

1,657 

87 

81* 

loi* 

137 

173 

176 

198 

186 

186 

138 

99 

89 

5.869 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

ANNUALLY 

MONTHLY    (gpcd) 

V 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

gpcdi/ 

ofpco?/ 

1960 

8,671 

61 

10.519 

62 

12.367 

63 

14.714 

64 

4.51 

16,062 

86 

102 

106 

154 

175 

187 

219 

231 

212 

177 

91 

94 

153 

.171 

65 

4.54 

17,940 

79 

98 

99 

110 

169 

193 

205 

209 

186 

160 

121 

102 

144 

.161 

66 

4.56 

20,163 

93 

97 

112 

167 

195 

222 

221 

205 

198 

187 

141 

123 

164 

.184 

67 

4.59 

22,380 

120 

99 

105 

100 

160 

189 

226 

232 

171 

133 

141 

138 

152 

.170 

68 

4.61 

24,597 

127 

126 

125 

152 

184 

210 

228 

197 

206 

163 

119 

104 

163 

.183 

69 

4.61 

24,929 

118 

125 

127 

147 

214 

231 

261 

252 

227 

179 

143 

123 

179 

.200 

70 

4.62 

27,149 

103 

105 

124 

168 

206 

216 

235 

221 

228 

164 

121 

106 

167 

.187 

AVERAGE 
1966-70 

4.60 

23,844 

112 

no 

119 

147 

192 

214 

234 

221 

206 

165 

133 

119 

165 

.185 

J/         aped     -  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
2/        afpco   -  ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUAl 


METERED        [j| 


FLAT  RATE    Q 


□ 


EXCLUDES  SERVICES  FOR:     AGRICULTURE.  HYDRANTS  AND  FIRE 
PROTECTION,   AND  OTHER  AGENCIES. 
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TABLE  6  (continued) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  &  URBAN  PER  CAPITA  USE 

CITY    CENSUS   POPULATION 

AGENCY    MOOHTAIK  VIEW  MUWICIPAI.  WATEB  DISTRICT igsn      30,900 

TYPE      MUNICIPAL  WATER  DISTRICT 1970     51,092 

SYSTEM   SERVES; 

CITY MCTJlfTAIH  VIEW all  accounts  m  cit  y E 

countySABTA  CLARA  all  accounts  in  city  .  outside CD 

partly    IN    city   ONLY LJ 

^YDROLOGlC  AREA         SAM  FRAWCISCO  BAY other 

OTHER   WATER    SERVICE    AGENCY(S)    WITHIN    THIS 

SOUTH  BAY  PLANNING  SUBAREA city: 


YEAR 

OF 

RECORD 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS' 

ANNUAL 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

SYSTEM 

CITY 

1960 

1,478 

76 

73 

99 

122 

lUl 

179 

179 

170 

11*9 

124 

84 

82 

6,916 

61 

1,585 

89 

78 

93 

131 

li«6 

178 

195 

177 

158 

143 

108 

89 

7,191 

62 

1,7M» 

97 

82 

99 

153 

181 

191 

204 

205 

172 

132 

119 

109 

7,434 

63 

1,872 

109 

101 

123 

111 

l6i* 

213 

233 

226 

193 

155 

127 

117 

8,005 

64 

2,215 

134 

IkZ 

156 

192 

211 

212 

250 

2kk 

21'* 

196 

133 

131 

8,335 

65 

2,'»83 

l'»3 

138 

179 

166 

25U 

257 

276 

269 

2tth 

232 

165 

160 

8,763 

66 

2.858 

169 

150 

191 

229 

273 

303 

303 

302 

293 

266 

201 

178 

8,792 

67 

2,998 

191 

178 

206 

188 

277 

300 

31*0 

333 

302 

271 

219 

193 

9,181 

68 

3,270 

200 

189 

223 

277 

317 

3kk 

367 

350 

323 

271 

205 

204 

9,450 

69 

3,669 

219 

208 

258 

310 

369 

37U 

1)03 

397 

337 

295 

256 

243 

9,761 

70 

3,940 

238 

227 

292 

3i»2 

1»21 

i»03 

1*32 

1^ 

378 

320 

246 

233 

10,073 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

1 

MONTHLY    (gpcd)   V 

ANNUALLY   | 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT     j     NOV 

DEC 

.PciV 

.1^.1 

1960 

4.47 

30,906 

79 

84 

103 

132 

147 

193 

187 

183 

l6l 

129 

91 

86 

131 

.147 

61 

4.55 

32,717 

88 

85 

92 

143 

144 

194 

192 

175 

172 

l4l 

118 

88 

133 

.149 

62 

4.59 

34,130 

92 

86 

94 

149 

171 

187 

193 

194 

168 

125 

116 

103 

140 

.157 

63 

4.69 

37,562 

94 

96 

106 

99 

141 

189 

200 

194 

171 

133 

113 

100 

137 

.153 

64 

4.75 

39,581 

109 

128 

127 

162 

172 

179 

204 

199 

180 

160 

112 

107 

153 

.171 

65 

4.84 

42,408 

109 

116 

136 

130 

193 

202 

210 

205 

192 

176 

130 

122 

160 

.179 

66 

4.98 

43,821 

124 

122 

141 

174 

201 

230 

223 

222 

223 

196 

153 

131 

179 

.200 

67 

4.94 

45,234 

136 

l4l 

147 

139 

198 

221 

242 

237 

223 

193 

161 

138 

182 

.204 

68 

4.96 

47,051 

137 

143 

153 

196 

217 

244 

252 

240 

229 

186 

145 

140 

191 

.214 

69 

5.03 

49,070 

144 

151 

170 

211 

243 

254 

265 

261 

229 

194 

174 

160 

211 

.230 

70 

5.07 

51,092 

150 

159 

184 

223 

266 

263 

273 

258 

247 

202 

160 

147 

211 

.236 

AVERAGE 

1966-70 

5.00 

47,2  5^+ 

138 

143 

159 

189 

225 

242 

251 

244 

230 

194 

159 

143 

194 

.217 

J/        sped     -  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DA 
2/        olpco   -   ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNL 


BIETERED        [X] 


FLAT  RATE    177) 


COME1INATION        [_] 
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TABLE  6  (continued) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  8,  URBAN  PER  CAPITA  USE 

CITY    CENSUS  POPULATION 

AGENCY   PALO  ALTO  MffllCIPAL  WATER  DISTRICT lasn  52,30^ 

TYPE      MUICICIPAL  WATER  DISTRICT 1970  55>966 

SYSTEM   SERVES: 
CITY PALO   ALTO ALL    ACCOUNTS   IN    CITY U 

c^^^^^SARTA  CaJVRA  all  accounts  ,N  city  .  outside QQ 

'^°^^^^ partly    IN    city  ONLY     □ 

u,Yn=o,  ^^.^  .  =  ..»        SAH  rRAHCISCO  BAY  other 

HYDROLOGIC    AREA __^__„ 

OTHER  WATER   SERVICE    AGENCY(S)    WITHIN    THIS 

SOOTH  BAY  PLAWaWO  SBBAHBA city,__ 


YEAR 

OF 

RECORD 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

ANNUAL 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

SYSTEM 

CITY 

I960 

3,992 

162 

187 

188 

320 

316 

485 

507 

485 

459 

370 

296 

217 

17,250 

61 

'♦,277 

222 

231 

232 

297 

358 

417 

541 

523 

487 

381 

356 

232 

17,448 

62 

4,333 

213 

251 

220 

308 

450 

487 

555 

490 

468 

391 

266 

234 

17,572 

63 

1*,0U 

228 

220 

245 

235 

247 

413 

524 

521 

477 

403 

260 

238 

17,680 

64 

l*,56l 

237 

2l«8 

303 

342 

413 

426 

541 

543 

508 

447 

316 

237 

18,008 

65 

U,618 

235 

253 

265 

291 

366 

523 

529 

548 

526 

452 

,?86 

244 

18.103 

66 

5,1'*9 

237 

270 

2i*9 

385 

508 

573 

601 

534 

641 

500 

379 

272 

18,173 

67 

5,120 

305 

279 

305 

298 

319 

512 

610 

626 

607 

53? 

426 

294 

17.738 

68 

5,6U 

302 

311 

291 

UOl 

525 

613 

664 

642 

653 

508 

402 

299 

17,758 

69 

5,679 

287 

313 

281 

361 

504 

639 

663 

657 

670 

540 

WT 

357 

17,717 

70 

6,101* 

312 

333 

316 

526 

580 

667 

668 

707 

645 

633 

401 

316 

17.759 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (gpcd)   V 

ANNUALLY  | 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

,.cdM 

o.pcoa/ 

1960 

3.21* 

55,892 

93 

119 

108 

191 

182 

289 

298 

280 

274 

211* 

177 

125 

196 

,220 

61 

3.25 

56,706 

126 

145 

132 

175 

204 

245 

308 

297 

286 

217 

209 

132 

207 

.232 

62 

3.26 

57,284 

120 

156 

121* 

179 

253 

283 

313 

276 

272 

220 

155 

132 

207 

.232 

63 

3.27 

57,813 

127 

136 

137 

124 

138 

217 

292 

291 

251 

225 

137 

133 

190 

2  3 

64 

3.28 

59,066 

129 

150 

166 

193 

226 

21*0 

296 

297 

287 

244 

178 

129 

212 

237 

65 

3.29 

59,558 

127 

152 

144 

163 

198 

293 

287 

297 

294 

245 

216 

132 

212 

237 

66 

3.30 

59,970 

127 

161 

134 

214 

273 

318 

323 

287 

356 

269 

211 

146 

235 

863 

67 

3.31 

58,712 

168 

170 

168 

169 

175 

291 

335 

344 

345 

296 

242 

162 

239 

268 

68 

3.33 

59,134 

165 

188 

159 

226 

286 

285 

362 

350 

368 

277 

227 

163 

260 

291 

69 

3.34 

59,175 

156 

189 

153 

203 

275 

360 

361 

358 

377 

294 

229 

195 

263 

295 

70 

3.35 

59,569 

169 

200 

171 

294 

314 

.373 

362 

383 

361 

343 

224 

171 

281 

345 

AVERAGE 
1966-70 

3.33 

59,332 

157 

182 

157 

221 

265 

325 

349 

31*1* 

361 

296 

227 

167 

256 

286 

jy         jpcd     -  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
2/        ofpco    -  ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


METERED        ["Xl                    FLAT  RATE    □                     COMPI 

NATION        □ 

EXCLUDES  SERVICES  FOR;     AGRICULTURE,   HYDRA 

MTS  AND  FIRE 

PROTECTION.   AND  OTHER   AGENCIES. 
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TABLE  6  (continued) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  &  URBAN  PER  CAPITA  USE 

CITY    CENSUS  POPULATION 

AGENCY         SAM  JOSE  WATER  WORKS lasn         30k.    204 

''''"^ CQUffiRnTAT.   WtTTB   POMPAWY 1970 '*^5>779 

SYSTEM   SERVES; 

CITY  SAH    JOSE ALL    ACCOUNTS    IN   CITY □ 

„.„..     „.„.  ALLACCOUNTSINCITY*OUTSIDE D[] 

COUNTY       SAHTA  CLARA  Jli 

"  PARTLY    IN    CITY   ONLY LJ 

■^YOROLOGic  AREA         SAN  FRANCISCO  BAY °"^"^" 

OTHER   WATER   SERVICE    ACENCY(S>    WITHIN    THIS 

SOOTH  BAY  PLAWNIMa  SUB  AREA city: 


YEAR 

OF 

RECORD 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

ANNUAL 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

SYSTEM 

CITY 

1960 

18,269 

786 

750 

1,165 

1,U1|0 

1,801 

2,325 

2,307 

2,301 

1,917 

1,606 

967 

904 

91,786 

61 

20,039 

987 

890 

1,023 

1,565 

1,821 

2,355 

2,646 

2,387 

2,164 

1,891 

L,290 

L,020 

94.758 

62 

2i,96i» 

1,139 

979 

1,126 

1,916 

2,294 

2,562 

2.699 

2,810 

2.345 

1.628 

L.297 

1,169 

101,005 

63 

21,539 

1,258 

1,066 

1,2U8 

1,151 

1.923 

2,683 

2,977 

2,927 

2.377 

1,637 

L,125 

L,l67 

106,466 

64 

25,119 

1,268 

1,318 

1,1*88 

2,101 

2,436 

2,648 

3,253 

3,130 

2.776 

2.252 

L,258 

L,191 

113,313 

65 

25.530 

1,222 

1,22U 

1,622 

1,555 

2,781 

2,910 

3,252 

3,157 

2,736 

2.341 

L,431 

L,299 

118,403 

66 

28,U88 

1,339 

1,216 

1,761 

2,498 

2,980 

3.345 

3,373 

3.533 

2,964 

2,557 

1.532 

L,390 

122,240 

67 

27,599 

1,451 

1,'*15 

1.579 

1,375 

2.471 

3.100 

3.712 

3,517 

3,146 

2,571 

1,774 

L,488 

126,044 

68 

29.715 

l,l»87 

1,421 

1,7148 

2,535 

2,966 

3.638 

3,793 

3,527 

3,232 

2.297 

1.520 

L,551 

130,766 

69 

31,812 

1,^48 

1,310 

1,906 

2.318 

3.412 

3,424 

4,088 

4,156 

3,460 

2,539 

L,963 

1,788 

134,785 

70 

3i*,95i« 

1,665 

1.588 

2,305 

2,996 

3,829 

3,880 

4,409 

4,162 

3,778 

2,702 

L,907 

L,733 

139.230 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 

PER 
CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

ANNUALLY 

.     MONTHLl 

(gpcd) 

V 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

,pcdJ/ 

ofpcoi- 

1960 

3.66 

336.560 

75 

72 

112 

143 

173 

230 

221 

221 

190 

1?4 

96 

87 

148 

.166 

61 

3.71 

352,123 

90 

90 

94 

148 

167 

223 

242 

219 

205 

173 

122 

93 

155 

.174 

62 

3.81 

384,732 

96 

91 

94 

166 

192 

222 

226 

236 

203 

137 

112 

98 

156 

•175 

63 

3.88 

413,141 

98 

92 

97 

93 

150 

216 

232 

229 

192 

128 

91 

91 

143 

.160 

64 

3.96 

448,961 

91 

105 

107 

156 

17? 

197 

234 

225 

206 

162 

93 

86 

153 

.171 

65 

4.01 

474,653 

83 

92 

110 

109 

189 

204 

221 

215 

192 

159 

100 

88 

147 

.16? 

66 

4.05 

494,663 

87 

88 

115 

168 

194 

225 

220 

230 

200 

167 

94 

91 

158 

•177 

67 

4.08 

514,426 

91 

98 

99 

89 

1?? 

201 

233 

221 

204 

16; 

115 

93 

149 

,1^7 

68 

4.12 

539.130 

89 

94 

105 

158 

177 

22? 

227 

211 

200 

137 

94 

93 

151 

.169 

69 

4.16 

560,130 

83 

84 

110 

1^ 

196 

204 

235 

239 

206 

146 

U7 

103 

153 

.171 

70 

4.19 

583,600 

92 

97 

127 

171 

212 

222 

244 

230 

216 

149 

109 

96 

164 

.184 

AVERAGE 
1966-70 

4.12 

538,390 

88 

92 

lU 

145 

187 

215 

232 

226 

205 

152 

106 

95 

155 

.  174 

V         flped     -  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
2/        ofpco   -   ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


METERED        [T^                   FLAT  RATE    (3] 

COMSI 

NATION        [-1 

EXCLUDES  SERVICES  FOR;     AGRICULT 

JRE 

HYDRA 

MTS  AND  FIRE 

PROTECTION.   AND  OTHER  AGENCIES. 
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TABLE  6  (continued) 

WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  &  URBAN  PER  CAPITA  USE 

CITY    CENSUS   POPULATION 

ir-cK.r-s,      SANTA  CLARA  WATER  DEPARTMENT  58  8flO 

AGENCY I960 yKJfVjyjv 

TYPE         MUNICIPAL  HATER  DEPARTMENT 1970        87,717 

SYSTEM   SERVES: 

^,-r^  SANTA  CLARA  r-n 

CITY v^-Mi" ALL    ACCOUNTS   IN   CITY Ql] 

COUNTY    SANTA  CLARA  all  accounts  in  city  f  outside CD 

PARTLY    IN    city    only []] 

HYOROLOGIC    AREA  ^AN    FRANCISCO    BAY  OTHER 

_._     „,  .„...._     »„.__  OTHER  WATER   SERVICE    AGENCYISl    WITHIN    THIS 

SOOTH  BAY  PLAMMmO  SOBARKA ^ ^,^^, 


YEAR 

OF 

RECORD 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

ANNUAL 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

SYSTEM 

CITY 

1960 

2,955 

15,000 

61 

3,037 

16,650 

62 

3,714 

192 

168 

200 

322 

390 

421 

451 

454 

390 

281 

235 

210 

17,770 

63 

3,582 

2U 

180 

223 

204 

311 

438 

482 

459 

385 

283 

203 

203 

18,631 

64 

4,105 

210 

243 

267 

339 

407 

428 

501 

491 

1.36 

364 

219 

200 

19,133 

65 

4,061 

207 

205 

266 

283 

1*26 

466 

503 

1)89 

409 

361 

241 

205 

19,472 

66 

4.558 

251 

216 

298 

i»03 

432 

538 

527 

489 

414 

475 

256 

259 

19,639 

67 

4,454 

254 

243 

310 

223 

392 

506 

562 

498 

508 

361 

291 

306 

19.808 

68 

4,814 

229 

236 

326 

361 

561 

537 

534 

630 

4i«l 

370 

338 

251 

20,055 

69 

5,148 

311* 

251 

296 

430 

500 

508 

685 

586 

469 

478 

324 

307 

20.198 

70 

5,711 

326 

293 

3?9 

4?7 

674 

600 

707 

583 

?4? 

?26 

317 

324 

20,337 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

ANNUALLY 

MONTHLY    (,pcd) 

V 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

9pcd  J/ 

„tpco^ 

1960 

3.92 

58,880 

138 

.154 

61 

4.07 

67,822 

12:^ 

.138 

62 

4,16 

73,879 

84 

81 

87 

145 

170 

190 

197 

198 

176 

123 

106 

92 

135 

.151 

63 

4.21 

78,494 

87 

82 

92 

87 

128 

186 

198 

189 

164 

116 

86 

83 

130 

.146 

64 

4.24 

81,090 

84 

107 

106 

139 

162 

176 

199 

195 

179 

145 

90 

80 

139 

.156 

65 

4.25 

82,820 

81 

88 

104 

114 

166 

188 

196 

190 

165 

l4l 

97 

80 

134 

.150 

66 

4.26 

83.685 

97 

92 

U5 

161 

166 

214 

203 

188 

165 

183 

102 

100 

149 

.167 

67 

4.27 

84,550 

97 

103 

118 

88 

150 

199 

214 

190 

200 

138 

U5 

117 

144 

.161 

68 

4.29 

85,992 

86 

98 

122 

140 

210 

208 

200 

236 

171 

139 

131 

94 

1?3 

.171 

69 

4.30 

86,857 

117 

103 

110 

165 

186 

195 

254 

218 

180 

178 

124 

U4 

162 

.181 

70 

4.31 

87,717 

120 

U9 

132 

174 

248 

228 

260 

214 

207 

193 

120 

119 

178 

•199 

AVERAGE 
1966-70 

4.29 

85,760 

103 

103 

119 

146 

192 

209 

226 

209 

185 

166 

U8 

109 

157 

.176 

1/         sped     -  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
2/        ofpco    -  ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


METERED        l3                   FLAI 

r  RATE    □ 

COMBI 

NATION        n 

EXCLUDES  SERVICES  FOR: 

AGRICULTURE 

HYDRA 

-(TS  AND  FIRE 

PROTECTION,    AND  OTHER 

AGENCIES. 

-140- 


TABLE  6  (continued) 

WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  8,  URBAN  PER  CAPITA  USE 

CITY    CENSUS   POPULATION 

AGENCY       SUNKYVALK.   CITY  OF isko  52^00 

T^PE  MUHICIPAL  WATEB  DEPARrMEHT 1970  95i'«08 

SYSTEM   SERVES: 
CITY SlffltffVALE ALL    ACCOUNTS   IN   CITY Cj 

COUNTY     SAMTA  CLARA  all  accounts  in  cit y  .  outside □ 

partly    IN    city   ONLY LJ 

HYDROLOGIC    AREA  SAM    rRAMCISOO    BAY OTHER^ _ 

,     _._     __  .„,_.,_     n_.nn.  OTHER   WATER   SERVICE    AGENCY{SI    WITHIN    THIS 

SOOTH  BAT  PLAWUMO  SOBAREA ^i^^  


YEAR 

OF 

RECORD 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS- 

ANNUAL 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

SYSTEM 

CITY 

1960 

2,602 

13,930 

61 

2,906 

14,836 

62 

3,286 

16,538 

63 

3,550 

206 

184 

221 

198 

304 

428 

464 

469 

379 

280 

208 

209 

18,187 

64 

U,216 

22U 

2ltJ* 

280 

354 

398 

4l6 

499 

527 

474 

365 

207 

228 

19,131 

65 

l»,3l6 

223 

225 

289 

269 

461 

482 

515 

521 

455 

387 

252 

237 

19,455 

66 

i«,9to 

21*2 

219 

306 

410 

487 

540 

572 

640 

557 

437 

268 

262 

20,122 

67 

5,036 

278 

266 

310 

267 

482 

545 

608 

611 

590 

491 

332 

256 

20,789 

68 

5,604 

317 

273 

309 

480 

559 

603 

723 

651 

647 

438 

277 

327 

21,456 

69 

5,851 

299 

270 

339 

400 

567 

657 

710 

672 

699 

451 

409 

378 

22,123 

70 

5.876 

325 

332 

495 

558 

667 

687 

579 

693 

503 

462 

310 

265 

22,791 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TrON 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

ANNUALLY 

MONTHLY    (gpcd) 

V 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

„cdV 

o.pcc?^ 

1960 

3.76 

52,400 

136 

.152 

61 

3.79 

56,180 

142 

.159 

62 

3.95 

65,300 

138 

.154 

63 

4.07 

74,073 

90 

89 

96 

89 

132 

193 

202 

204 

171 

122 

94 

91 

131 

.147 

64 

4.13 

78,970 

91 

no 

114 

149 

163 

176 

204 

215 

200 

149 

87 

93 

146 

.164 

65 

4.21 

81,898 

88 

98 

114 

109 

181 

196 

203 

205 

185 

152 

103 

93 

144 

.161 

66 

4.20 

84,512 

92 

93 

U7 

162 

186 

213 

a8 

244 

220 

167 

U)6 

100 

160 

.179 

67 

4.21 

87,521 

102 

109 

114 

102 

178 

208 

224 

225 

225 

181 

126 

94 

158 

.177 

68 

4.22 

90,549 

113 

108 

110 

177 

199 

222 

258 

232 

238 

156 

102 

116 

170 

.190 

69 

4.22 

93,359 

103 

103 

U7 

143 

196 

235 

245 

232 

250 

156 

146 

131 

172 

.193 

70 

4.23 

96,425 

109 

123 

166 

193 

223 

237 

194 

232 

174 

155 

107 

89 

167 

.187 

AVERAGE 
1966.70 

4.22 

90,473 

104 

107 

125 

155 

196 

223 

228 

233 

221 

163 

117 

106 

165 

.185 

1/        gpcil     -  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 

y        olpco  -  ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


METERED        [^ 


FLAT  RATE    '~\ 


EXCLUDES  SERVICES  FOR:     AGRICULTURE.  HYDRANTS  AND  FIRE 
PROTECTION.   AND  OTHER   AGENCIES. 


•141. 


TABLE  6Icontinu«d) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  &  URBAN  PER  CAPITA  USE 

CITY    CENSUS   POPULATION 

AGENCY     SAWIk  CRUZ,  CITT  OF i960_J5j600 

TYPE       HUmCIPAL  WATER  DEPAMWEHT 1970       32.076 

SYSTEM   SERVES: 

^.^„       SAHTA  CRUZ  i — , 

CITY """  ALL    ACCOUNTS    IN   CITY {_J 

SANTA  CRUZ  *'-'-  *<^couNTS  in  city  t  outside J] 

COUNTY PARTLY    IN    CITY   only □ 

^„„„„,  „,  ^      „^  CEHTRAL  COASTAL  other 

HYDROLOGIC    AREA 

other  water   SERVICE    AGENCYIS)    WITHIN    THIS 

snoTH  BAY  PT.tmrrm  siibabra city: 


YEAR 

OF 

RECORD 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

ANNUAL 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

SYSTEM 

CITY 

1960 

2, 407 

12,344 

61 

2,212 

106 

105 

141 

155 

195 

238 

275 

268 

230 

20'? 

161 

133 

12.600 

62 

2,lk3 

137 

103 

109 

178 

194 

212 

214 

269 

248 

184 

170 

127 

12,904 

63 

1.953 

137 

104 

120 

125 

i4i 

201 

226 

240 

237 

154 

140 

128 

13.139 

64 

2, 1+77 

156 

133 

136 

190 

214 

224 

270 

320 

284 

262 

147 

I4l 

13.301 

65 

2,248 

133 

113, 

134 

152 

214 

192 

258 

267 

232 

220 

172 

161 

13.544 

66 

2,575 

163 

152 

181 

228 

237 

259 

278 

274 

245 

233 

152 

173 

13.699 

67 

2,595 

137 

l6l 

170 

158 

227 

226 

319 

297 

286 

249 

?07 

158 

13.815 

68 

2,774 

166 

150 

192 

244 

289 

299 

299 

"113 

282 

219 

154 

167 

13.838 

69 

2,917 

182 

183 

184 

206 

281 

295 

277 

r|28 

306 

280 

206 

187 

15.375 

70 

3.013 

159 

1?1 

164 

227 

243 

306 

310 

357 

351* 

318 

230 

194 

16.16<3 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

estimated 

AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY    (jpcJ)   V 

ANNUALLY   | 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

apcdil 

=fpc,2' 

1960 

2.62 

32,367 

179 

.200 

61 

2.66 

33,540 

102 

U2 

136 

154 

188 

237 

264 

258 

229 

197 

160 

128 

181 

.203 

62 

2.67 

34,509 

128 

107 

102 

172 

181 

205 

200 

251 

240 

17? 

164 

119 

170 

.100 

63 

2.68 

35.299 

125 

105 

no 

118 

129 

190 

207 

219 

224 

141 

132 

170 

152 

.170 

64 

2.71 

36,o4o 

140 

132 

122 

176 

192 

207 

242 

286 

263 

234 

i36 

1?6 

Ififl 

.?10 

65 

2.72 

36,836 

116 

110 

117 

138 

187 

174 

226 

234 

210 

192 

156 

141 

167 

.187 

66 

2.73 

37.433 

147 

145 

164 

203 

214 

231 

251 

248 

?18 

2U 

135 

156 

189 

.212 

67 

2.74 

37,905 

117 

152 

145 

1.39 

193 

199 

271 

253 

252 

212 

182 

134 

189 

.i212_ 

68 

2.91 

40,321 

133 

133 

154 

202 

231 

.247 

239 

250 

233 

175 

127. 

134 

188 

.210 

69 

2.91 

44,741 

131 

146 

133 

153 

206 

220 

198 

236 

228 

202 

155 

135 

179 

.200 

70 

2.91 

47,051 

109 

U5 

112 

161 

167 

a8 

213 

245 

251 

218 

163 

133 

175 

.196 

AVERAGE 
1966-70 

2.84 

41,490 

127 

138 

142 

172 

202 

223 

234 

246 

236 

204 

152 

138 

184 

.266 

J/         sped     -  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
2/        olpco   -  ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


METERED        [X]                    FLAT  RATE    □ 

COMBINATION        □ 

EXCLUDES  SERVICES  FOR:     AGRICULT 

JRE.   HYDRANTS  AND   FIRC 

PROTECTION.   AND  OTHER  AGENCIES. 

-142- 


TABLE  6  (continued) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  &  URBAN  PER  CAPITA  USE 


CENSUS    POF 


ageno 

BURHEY  COUim  WATER  DISTRICT 

TYPE 

COUHTY  WATER  DISTRICT 

BUWIHf 

COUNTY 

SHASTA 

HYDROLO 

-.ic  AREA            SACRAMEBTO  BASI5 

SHASTA  LAKE  -  PIT  RIVER  PM101I1«0 

1960_ 
1970 


irgq** 


g.190 


SERVES: 
ACCOUNTS   IN    CI 
ACCOUNTS   IN    CI 
TLY    IN    CITY    ONL 


RimAREA 

YEAR 

OF 

RECORD 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (m,ll, 

ongallo 

ns) 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS 

ANNUAL 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

SYSTEM 

CITY 

1960 

125 

5 

1» 

5 

5 

9 

21 

2k 

23 

lit 

6 

k 

5 

625 

61 

135 

5 

u 

5 

7 

10 

21 

28 

21 

11* 

9 

5 

6 

6U3 

62 

155 

6 

6 

7 

7 

10 

Sk 

30 

26 

19 

7 

6 

7 

657 

63 

156 

8 

7 

6 

6 

11 

20 

29 

27 

18 

9 

8 

7 

669 

64 

139 

6 

6 

5 

8 

11 

15 

27 

2k 

ll* 

12 

5 

6 

681 

65 

135 

T 

5 

6 

6 

15 

17 

28 

16 

lU 

10 

6 

5 

690 

66 

169 

T 

5 

5 

11 

21 

2U 

28 

29 

18 

10 

6 

5 

701 

57 

156 

5 

5 

5 

U 

12 

21 

32 

31 

20 

7 

6 

8 

711 

68 

183 

8 

7 

7 

13 

17 

27 

37 

2k 

21 

9 

T 

6 

721 

69 

183 

6 

5 

6 

6 

2k 

22 

37 

^5 

22 

8 

6 

6 

738 

7n 

nh 

6 

5 

6 

10 

22 

20 

32 

32 

18 

11 

5 

7 

756 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 

PER 

CONNECTION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

1 

MONTHLY   (gpcd)    L 

ANNUALLY         1 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

,.cdV 

1      -' 

1960 

2.81* 

1.773 

98 

87 

86 

102 

167 

391 

441 

410 

257 

114 

83         82 

194 

.218 

61 

2.84 

1,82U 

91 

80 

81 

128 

178 

377 

500 

387 

259 

153 

100 

108 

204 

.229 

62 

2,85 

1,875 

105 

111* 

121 

124 

175 

426 

514 

441 

341 

124 

114 

113 

227 

.254 

63 

2.88 

1,926 

132 

125 

99 

112 

187 

347 

488 

461 

312 

154 

133 

112 

223 

.250 

64 

2.90 

1,977 

99 

99 

88 

145 

180 

249 

443 

389 

236 

200 

81 

91 

193 

.217 

65 

2.9k 

2,028 

105 

85 

95 

102 

247 

272 

447 

261 

238 

155 

91 

85 

183 

.205 

66 

2.97 

2,079 

103 

77 

8U 

172 

327 

392 

436 

457 

280 

163 

90 

77 

223 

.250 

67 

3.00 

2,130 

75 

79 

73 

71 

190 

323 

480 

477 

313 

109 

88 

121 

201 

.225 

68 

3.02 

2,181 

118 

117 

107 

196 

258 

417 

552 

353 

313 

134 

105 

89 

230 

.258 

69 

3.02 

2,232 

91 

78 

82 

95 

349 

329 

534 

509 

323 

112 

87 

89 

225 

.252 

70 

2.90 

2,190 

86 

87 

92 

148 

330 

300 

477 

465 

276 

159 

79 

95 

217 

.243 

AVERAGE 

1966.70 

2.98 

2,162 

95 

88 

88 

136 

291 

352 

496 

452 

301 

135 

90 

94 

219 

.246 

X/  9pcd     -   GALLONS   PER  CAPITA   PER  DAY 

2/         ofpco    -    ACRE-FEET   PER   CAPITA    ANNUALLV 


METERED                                  FLAT  RATE    ; 

COMBl 

NATIO 

N           X 

EXCLUDES  SERVICES  FOR:     AGRICULTL 

RE 

HYDRA 

-ITS   A^ 

D    FIRE 

PROTECTION,    AND  OTHER   AGENCIES. 

.U3- 


TABLE  6  (continued) 

WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  8.  URBAN  PER  CAPITA  USE 

CITY    CENSUS   POPUt-ATION 

AGENCY REDDmo,  cirr  qt    isso Ig.TH 

TYPE tmHICIPAL  WATER  DEPAITIMEIIT 1970  l6,659 

SYSTEM   SERVES: 

CITY *^^P-^"" ALL    ACCOUKlTS    IN    CITY Q] 

ALLACCOUNTSINCITY    +   OUTSIDE Kl 

<=°^NTY BBAffIA PARTLY    IN    CITY   ONLY □ 

HYDROLOGic  AREA        aACBAMEHTO  BA3IH 

OTHER   WATER   SERVICE    AGENCY(S)    WITHIN    THIS 

MJRmwEST  YAtJjT   PT.Awimfn  annAWBA city: 


YEAR 

OF 

RECORD 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (milli 

on  gallo 

is) 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS- 

ANNUAL 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

SYSTEM 

CITY 

1960 

1,^69 

61 

61 

71 

81 

Ql 

189 

?^h 

PO? 

ifin 

9fi 

63 

fio 

11,673 

61 

1.327 

62 

■5^ 

59 

89 

83 

17^ 

220 

20k 

1^7 

98 

7V 

63 

U.520 

62 

lA3l 

69 

63 

78 

lOl* 

106 

183 

260 

1?7 

166 

Ti 

69 

65 

1^.527 

63 

1.383 

a 

5^ 

63 

59 

106 

185 

227 

229 

158 

102 

72 

61* 

4.872 

64 

1A98 

60 

63 

85 

112 

136 

166 

231 

229 

162 

132 

61 

61 

4.988 

65 

1.U81 

6^ 

59 

79 

66 

156 

186 

2itO 

178 

l6k 

m 

7^ 

72 

66 

1.T52 

7' 

59 

69 

113 

178 

238 

260 

272 

190 

150 

80 

68 

5.183 

57 

1.5T9 

51 

62 

71 

62 

137 

190 

267 

269 

20l» 

12P 

77 

69 

4.825 

68 

a^Vi 

75 

70 

88 

la 

as 

306 

359 

252 

261 

161 

9^ 

100 

5.877 

69 

l,9^^6 

ICA 

90 

87 

107 

207 

220 

308 

297 

ao 

ijk 

90 

92 

5,853 

70 

2,076 

82 

79 

108 

U6 

as 

251 

329 

309 

227 

ll^9 

89 

92 

6,051 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 

PER 

CONNECTION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

1 

MONTHLY  (gpcd) 

y 

ANNUALLY       | 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

„cjV 

o.pco^^ 

1960 

2.80 

13,060 

150 

160 

176 

206 

226 

472 

577 

499 

407 

237 

;62 

\\1 

396 

.^21 

61 

3.07 

13,880 

144 

i4o 

136 

a3 

194 

417 

512 

474 

352 

228 

179 

146 

262 

.293 

62 

3.06 

13,850 

162 

164 

182 

250 

247 

441 

606 

460 

399 

165 

167 

153 

284 

.318 

63 

3.05 

14,860 

138 

130 

137 

131 

230 

4l6 

494 

497 

355 

222 

161 

139 

255 

.286 

64 

3.04 

15,160 

127 

144 

181 

247 

290 

364 

492 

487 

356 

281 

;35 

129 

270 

.303 

65 

3.12 

15,700 

129 

134 

163 

141 

3a 

395 

^3 

366 

3^7 

297 

157 

147 

?58 

.289 

66 

3.45 

17.900 

136 

117 

125 

ao 

322 

443 

468 

490 

354 

270 

149 

123 

268 

,300 

67 

3.73 

18,000 

92 

123 

127 

115 

246 

353 

478 

482 

377 

as 

143 

123 

240 

.269 

68 

3.10 

18,200 

132 

132 

156 

297 

378 

559 

636 

44t 

478 

286 

172 

178 

3a 

.361 

69 

3.U 

18.200 

184 

176 

154 

195 

368 

403 

546 

527 

385 

238 

166 

162 

293 

.328 

70 

3.03 

18.330 

144 

i?3 

/I90 

266 

17? 

4?6 

?79 

?44 

413 

261 

162 

161 

310 

r3'»T 

AVERAGE 
1966.70 

3.28 

18,126 

138 

140 

150 

a7 

339 

443 

541 

498 

401 

254 

1?8 

14? 

286 

.3a 

J/         gpcd     -  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
2/        ofpeo   -  ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


METERED        Q 


FLAT  RATE    □ 


COMBINATION        [Jl 


EXCLUDES  SERVICES  FOR:     AGRICULTURE,  HYDRANTS  AND  FIRE 
PROTECTION,   AND  OTHER  AGENCIES. 


.144. 


TABLE  6  (continued) 

WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  &  URBAN  PER  CAPITA  USE 

CITY    CENSUS   POPULATION 

HGENCY  ORBOOir  WATCR  CORPORATIOH laKn  Jtfl? 

^^PE fMIMtHRTAI.  MATKR  finMPAIIT 1970 ^5 

SYSTEM   SERVES: 

CITY TORT   JOaBS ALL    ACCOUNTS    IN    CITY ffl 

ALL    ACCOUNTSIN    CITY    i    OUTSIDE C] 

=  °^'^^- SMCiroO PARTLY    IN    CITY   ONLY [^ 

HYDROLOGIC    AREA  IPRW    00A3IAL OTHER 

OTHER   WATER   SERVICE    AGENCY(5)    WITHIN    THIS 

OFFER  KLAMAm  PT-Anmm  PgnuOT!* city, 


YEAR 

OF 
RECORD 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (miiiion  gallons) 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS- 

ANNUAL 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

SYSTEM 

CITY 

1960 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

57 

3T 

2 

2 

2 

2 

2 

k 

? 

6 

? 

3 

2 

2 

205 

68 

3V 

2 

2 

2 

2 

1^ 

k 

5 

3 

3 

3 

2 

2 

205 

69 

39 

2 

2 

2 

2 

If 

k 

5 

6 

6 

2 

2 

2 

205 

70 

k2 

2 

2 

2 

3 

3 

5 

4 

T 

5 

3 

3 

3 

205 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNECTION 

ESTIMATH3 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

ANNUALLY 

MONTHLY  (sped)   L' 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

,p.dV 

ofpco?/ 

1960 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

500 

137 

151 

112 

120 

l6l 

280 

310 

371. 

313 

181 

llW 

155 

203 

.227 

68 

505 

153 

11.3 

U5 

11.5 

2U 

281. 

332 

192 

196 

186 

129 

130 

185 

.208 

69 

510 

llf6 

Ikk 

lOl. 

105 

230 

300 

299 

368 

367 

157 

127 

11.5 

208 

.233 

70 

515 

11.2 

158 

127 

175 

180 

352 

261. 

1.12 

322 

20? 

177 

180 

221. 

•2?1 

AVERAGE 
1966-70 

506 

11.5 

llv9 

U5 

136 

196 

301. 

301 

337 

300 

183 

He 

153 

205 

.230 

1/         gpcd     -  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
2/        ofpco   -   ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


METERED        □                    FLAT  RATE    [Jl 

COMBINATION        ;     ] 

EXCLUDES  SERVICES  FOR:     AGRICULTURE 

HYDRANTS  AND   FIRE 

PROTECTION.   AND  OTHER    AGENCIES. 

-U5. 


TABLE  6  (conlinuad) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  &  URBAN  PER  CAPITA  USE 


AGENCY       tKiflCA.  cm  oy 

TYPE  mWICIPAL  WATER  DBPARTMBre 


HYDROLOGIC    ARE* 


HOIRH  COASTAL 


nPPER  KLAWTH  PLABHIirO  SOBAlgA 


CITY    CENSUS   POPULATION 

I960 V,7W 

1970  5.39» 

SYSTEM  SERVES: 

ALL    ACCOUNTS   IN   CITY [^'2 

ALL    ACCOUNTS    IN    CITY    +   OUTSIDE [jt] 

PARTLY    IN    CITY   ONLY Q 

OTHER 

OTHER  WATER   SERVICE    AGENCY(S)    WITHIN    THIS 
CITY: 


YEAR 

OF 

RECORD 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS- 

ANNUAL 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

SYSTEM 

CITY 

1960 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

57 

68 

69 

70 

1,810 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 

PER 

CONNECTION 

ESTIMATH) 
AVERAGE 

POPULA- 
TION 

SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY  (gpcd)   I' 

ANNUALLY       | 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

SPcdJ/ 

a.pcc?/ 

1960 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

3.01 

5.^50 

101 

U7 

101 

1^7 

197 

^?0 

ITT 

1't9 

2^ 

177 

ns 

91 

195 

.218 

AVERAGE 
1966-70 

3.01 

s.^so 

101 

115 

101 

ihi 

197 

33° 

357 

J"*? 

253 

177 

U8 

91 

195 

.£19 

J/        9PCd 
2/       ofpeo 


■  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 

■  ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


METERED       [I] 


FLAT  RATE    □ 


COMBINATION        Q 
>JTS  AND  FIRE 


-146- 


TABLE  6  (contlnuad) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  &  URBAN  PER  CAPITA  USE 

CtTV    CENSUS   POPULATION 

>GENCY   CALIFOOTa  WATER  SKHVICE  COMPANY i960__i»970 

TYPE      COMMERCIAL  WATER  COMPAWY 1970 't,l>32 

SYSTEM   SERVES:, 

CITY DIXCW ALL    ACCOUNTS   IN   CITY [XJ 

_~>  .__  *l-L    ACCOUNTS   IN    CITY    i    OUTSIDE CD 

COUNTY   SOLANO  t^ 

PARTLY    IN    CITY    ONLY QJ 

HYDROLOGic  AREA  SACRAMENTO  VALLEY other 

OTHER   WATER    SERVICE    AGENCY(S)    WITHIN    THIS 

Camttf.  BASIM  WBST   PTAWNTWO   STraABTTA city: 


YEAR 

OF 

RECORD 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS- 

ANNUAL 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

SYSTEM 

CITY 

1960 

203 

8 

8 

10 

16 

19 

28 

30 

29 

22 

17 

8 

8 

984 

61 

222 

8 

8 

9 

17 

2k 

31 

34 

30 

22 

18 

12 

9 

1,017 

62 

220 

9 

8 

10 

20 

24 

30 

33 

30 

23 

14 

10 

9 

1,042 

63 

209 

9 

8 

10 

9 

17 

30 

34 

32 

25 

15 

10 

10 

1,085 

64 

256 

10 

12 

13 

21 

26 

27 

39 

34 

29 

23 

11 

U 

1,140 

65 

262 

11 

U 

14 

15 

32 

32 

38 

33 

27 

24 

13 

12 

•  1,184 

66 

303 

12 

10 

16 

26 

33 

to 

39 

43 

31 

27 

14 

12 

1,197 

67 

296 

13 

13 

13 

12 

31 

31 

47 

46 

35 

25 

17 

13 

1,247 

68 

318 

13 

12 

15 

29 

35 

41 

46 

42 

36 

23 

13 

13 

1,274 

69 

322 

13 

12 

15 

22 

38 

38 

48 

46 

37 

23 

16 

14 

1,287 

70 

339 

lU 

12 

1? 

31 

39 

42 

47 

44 

35 

25 

16 

15 

1,292 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

1 

MONTHLY    (jpcd)    ^ 

ANNUALLY  | 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

»PcdJ/| 

olpco?. 

1960 

3.01 

2,961 

84 

98 

109 

180 

207 

315 

331 

313 

246 

186 

95 

86 

174 

.IPS 

61 

3.05 

3,100 

84 

86 

97 

178 

246 

33? 

356 

313 

3^7 

191 

1^^ 

q^ 

196 

.??0 

62 

3.09 

3,219 

91 

91 

97 

206 

2to 

312 

326 

302 

239 

137 

103 

87 

186 

.208 

63 

3.13 

3.396 

88 

87 

96 

83 

159 

290 

322 

300 

249 

143 

101 

95 

169 

.189 

64 

3.18 

3,625 

88 

U6 

U8 

195 

232 

251 

345 

305 

262 

203 

101 

101 

193 

.216 

65 

3.22 

3,812 

95 

101 

121 

128 

273 

281 

317 

277 

239 

201 

U4 

98 

181 

.203 

66 

3.26 

3,902 

97 

95 

132 

220 

272 

339 

325 

354 

266 

222 

116 

97 

212 

.237 

67 

3.30 

4,115 

103 

111 

102 

99 

243 

254 

365 

362 

281 

198 

l^"* 

104 

197 

.221 

68 

3.34 

4,255 

100 

102 

U5 

220 

266 

324 

349 

316 

281 

171 

103 

101 

205 

.230 

69 

3.38 

4,350 

99 

99 

114 

165 

278 

2?4 

352 

2to 

281 

167 

122 

107 

202 

.226 

70 

3.43 

4,432 

99 

98 

135 

233 

285 

316 

339 

322 

262 

182 

118 

109 

209 

.234 

AVERAGE 
HM.7D 

3.3* 

4,211 

100 

101 

120 

187 

269 

305 

346 

319 

274 

188 

119 

10  4 

205 

.230 

J/         gpcd     -  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
2/        ofpco    -   ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


METERED        fXl                    FLAT  HATE    [~\ 

COMBI 

NATION 

EXCLUDES  SERVICES  FOR:     AGRICULTl 

JRE.  HYDRA 

MTS  AND  FIRE 

PROTECTION.   AND  OTHER   AGENCIES. 

.147- 


TABLE  6  (continued) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  i  URBAN  PER  CAPITA  USE 

CITY    CENSUS   POPULATION 

AGENCY     VACAVimE,   CITY  OF lasn  10.917 

TYPE        MUHICIPAL  HATER  DEPAMMEMT 1970         21,690 

SYSTEM  SERVES: 

CITY  VACAVIIJjE ALL    ACCOUNTS   IN   CITY Qj] 

_„  .  ALLACCOUNTSINCITYtOUTSIDE [~1 

COUNTY  SOUUfO  r-:^ 

PARTLY    IN    CITY   ONLY LJ 

HYDROLOGIC    AREA  i^LIA    CEtTTRAL    SIEHHA       OTHER 

OTHER  WATER    SERVICE    AGENCY(S)    WITHIN    THIS 
CITY: 


YEAR 

OF 

RECORD 

■    TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS- 

ANNUAL 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

SYSTEM 

CITY 

1960 

73^ 

2k 

31 

27 

37 

72 

83 

92 

106 

92 

79 

51* 

37 

2,715 

61 

775 

28 

21 

35 

1*1* 

66 

88 

116 

lU 

87 

80 

59 

1*0 

2,813 

62 

Bkh 

35 

30 

32 

53 

77 

104 

113 

111* 

96 

73 

66 

51 

2,890 

63 

776 

37 

33 

36 

53 

77 

93 

95 

106 

96 

57 

57 

36 

3,084 

64 

907 

35 

ItO 

1*1 

62 

79 

101 

126 

130 

no 

91* 

1*5 

1*1* 

3,562 

65 

982 

Uk 

39 

1*8 

51 

96 

115 

11*1 

136 

109 

100 

62 

1*1 

3,793 

66 

1,038 

35 

33 

1*3 

72 

lOl* 

137 

11*2 

152 

116 

103 

59 

42 

4,244 

67 

1,123 

kl 

1(0 

32 

1*5 

91 

126 

170 

172 

11*8 

106 

93 

59 

4,484 

68 

1,313 

53 

'♦5 

51* 

102 

125 

161* 

186 

162 

156 

118 

79 

69 

4,724 

69 

1,299 

61 

1*9 

60 

72 

133 

156 

186 

188 

160 

108 

70 

56 

4,922 

70 

1,356 

52 

1*9 

65 

98 

127 

158 

192 

181* 

156 

I2I* 

86 

65 

5,120 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

ANNUALLY 

MONTHLY    (gpcd) 

V 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

9pcdi 

,.pco2, 

1960 

4.03 

10,917 

71 

101 

80 

113 

213 

253 

272 

313 

281 

233 

165 

109 

184 

.206 

61 

4.03 

11,345 

80 

66 

100 

129 

188 

259 

330 

316 

256 

227 

173 

114 

187 

.209 

62 

4.03 

11,665 

97 

92 

88 

151 

213 

297 

312 

315 

274 

202 

189 

141 

198 

.222 

63 

4.03 

12,158 

95 

94 

93 

141 

198 

248 

245 

273 

256 

147 

152 

93 

170 

.190 

64 

4.03 

14,652 

77 

97 

90 

I4l 

174 

230 

277 

286 

250 

207 

102 

97 

170 

.190 

65 

4.03 

15,719 

90 

89 

98 

108 

197 

244 

289 

279 

230 

205 

132 

84 

171 

.192 

66 

4.22 

17,746 

64 

66 

78 

135 

189 

257 

258 

276 

218 

187 

111 

76 

160 

.179 

67 

4.19 

18,813 

70 

76 

55 

80 

156 

223 

292 

295 

262 

182 

165 

101 

164 

.184 

68 

4,20 

19,880 

86 

81 

88 

171 

203 

275 

302 

263 

262 

192 

132 

U2 

181 

.203 

69 

4.21 

20,733 

95 

84 

93 

116 

207 

251 

289 

292 

257 

168 

U3 

87 

172 

•193 

70 

4.24 

21,690 

77 

81 

'    97 

150 

189 

242 

286 

274 

239 

184 

132 

97 

171 

.192 

AVERAGE 
1966.7D 

4.21 

19,722 

78 

78 

82 

130 

189 

250 

285 

280 

248 

183 

131 

95 

170 

.190 

J/         sped     -  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
2/        ofpco    -   ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


METERED        3E] 


RATE    □ 


EXCLUDES  SERVICES  FOR:     AGRICULTURE, 
PROTECTION,  AND  OTHER  AGENCIES. 


COMBINATION        Q 
HYDRANTS  AND   FIRE 


-US- 


TABLE  6  (continued) 

WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  &  URBAN  PER  CAPITA  USE 

CITY    CENSUS   POPULATION 

AGENCY  HBODSHPUB,  CITT  OF „f,a        4.816 

TYPE        Mumciwo.  WTBR  TXPAxaain 1970     5.'*38 

SYSTEM   SERVESt 

CITY  HBALD8BURB all  AccoustTs  in  city Zl 

Offiffii.  *1-L    accounts   in    city    •    OUTSIDE CM 

C0UNTY__ _ PARTLY    IN    CITY   ONLY C] 

HYOROLOGic  AREA  SAIT  FBAirCISCO  BAT °'^"^'' 

RUSSIAN  RIVER  PLAHWINQ  STOAREA oth^er  water  service  aoency.si  within  this 


YEAR 

OF 

RECORD 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS- 

ANNUAL 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

SYSTEM 

CITY 

1960 

355 

16 

16 

16 

23 

33 

1*9 

52 

51 

38 

28 

17 

16 

1,752 

61 

380 

17 

16 

20 

25 

31* 

53 

56 

1*6 

1*2 

32 

22 

17 

1,787 

62 

376 

19 

17 

19 

33 

31 

53 

51 

51 

1*0 

23 

20 

19 

1,791 

.    63 

361* 

18 

17 

17 

19 

25 

51 

57 

58 

1*1* 

23 

18 

17 

1,791* 

64 

1+50 

19 

21 

23 

36 

1*0 

52 

62 

62 

52 

1*2 

19 

22 

1,837 

65 

1*52 

22 

21 

21* 

23 

52 

55 

62 

57 

1*7 

1+2 

21* 

23 

l,86l( 

66 

U86 

23 

21 

25 

37 

50 

67 

61* 

62 

51 

1*3 

22 

21 

1,921* 

57 

1*35 

21 

19 

21 

21 

1*1* 

1*7 

65 

62 

51* 

36 

22 

23 

1,971 

68 

1*86 

20 

20 

23 

37 

51 

67 

71 

61 

53 

36 

23 

21* 

1,987 

69 

1*96 

23 

21 

25 

28 

53 

56 

75 

75 

58 

35 

25 

22 

2,000 

70 

560 

27 

21* 

33 

1.9 

65 

60 

73 

71 

67 

37 

27 

27 

2,028 

YEAR 

OF 
RECORD 

PERSONS 

PER 

CONNECTION 

ESTIMATB) 
AVERAGE 

POPULA- 
TION 

SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY  (9pcJ)   L' 

ANNUALLY        | 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

gpcd-l'' 

o.pca?/ 

1960 

2.76 

l+,836 

107 

118 

107 

159 

220 

338 

31*7 

31*0 

262 

187 

117 

107 

201 

.225 

61 

2.76 

l*,938 

111 

116 

131 

168 

222 

358 

366 

300 

281* 

209 

ll*9 

111 

211 

.236 

62 

2.76 

l*.9it6 

121* 

123 

121* 

222 

202 

357 

332 

332 

270 

150 

135 

I2I* 

208 

.233 

63 

2,76 

l*,95l* 

U7 

123 

111 

128 

163 

31*3 

3TL 

378 

296 

150 

121 

Ul 

201 

.225 

64 

2.77 

5,080 

121 

ll*8 

11.6 

236 

25I* 

31*1 

391* 

391* 

31*1 

267 

125 

ll(0 

21*3 

.272 

65 

2.77 

5,159 

138 

11*5 

150 

ll*9 

325 

355 

388 

356 

3Ql* 

263 

155 

11*1* 

21*0 

.269 

66 

2.77 

5,325 

139 

11*1 

151 

232 

303 

1*20 

388 

376 

319 

260 

138 

127 

250 

.280 

67 

2.77 

5,1*59 

121* 

121* 

I2I* 

128 

260 

287 

381* 

366 

330 

213 

131* 

136 

218 

.21*1* 

68 

2.77 

5,506 

11*3 

130 

135 

221* 

299 

1*06 

1*16 

357 

321 

211 

139 

11*1 

21*2 

.271 

69 

2.77 

5,530 

131* 

136 

11*6 

169 

309 

338 

1*37 

1*37 

350 

20I* 

151 

128 

21*6 

.276 

70 

2.77 

5,625 

155 

152 

189 

290 

372 

356 

1*19 

1*07 

397 

212 

160 

155 

273 

.306 

AVERAGE 
1966.70 

2.77 

5,1*89 

139 

137 

ll*9 

209 

309 

361 

1*09 

389 

31*3 

220 

IW* 

137 

21*6 

.275 

J/         gpeil     -  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
2/        ofpco    -  ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


METERED        [x]                   FLAT  RATE    O 

COMBINATION        [~\ 

EXCLUDES  SERVICES  FOR;     AGRICULTL 

RE.   HYDRANTS   AND   FIRE 

PROTECTION.   AND  OTHER   AGENCIES. 

-149- 


TABLE  6  (continuad) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  &  URBAN  PER  CAPITA  USE 

CITY    CENSUS   POPULATION 

AGENCY       rawmw,  cirr  or Hf,o^s 

TYPE wwicmL  WTKH  BBPAimaarr 1970       24.870 

SYSTEM   SERVES: 

CITY l-lixAmW ALL    ACCOU'NTS   IN   CITY [^] 

fff—fflj,                                                                                                                                                                   ALL    ACCOUNTS   IN    CITY    +   OUTSIDE K 

'^"'^'^''""'^ PARTLY    IN    CITY   ONLY Q] 

HYDROLOGic  AREA       SAN  PRANCISCO  BAT °''"^'' 

OTHER  WATER   SERVICE    AGENCYIS)    WITHIN    THIS 

K)Vm  BAT  PLAmmro  SOMREA city: 


YEAR 

OF 

RECORD 

1 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

ANNUAL 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

SYSTEM 

CITY 

1960 

630 

34 

33 

37 

U3 

56 

77 

T9 

78 

65 

52 

38 

38 

5,166 

61 

700 

37 

34 

kl 

itS 

61 

82 

90 

82 

69 

65 

50 

41 

5,4l8 

62 

7oe 

45 

36 

kz 

50 

65 

81 

87 

85 

70 

51 

46 

44 

5,547 

63 

78i» 

U8 

k2 

U6 

I18 

62 

92 

99 

99 

86 

60 

50 

52 

5,709 

64 

879 

49 

1*5 

54 

TO 

88 

88 

102 

99 

99 

79 

51 

55 

5,866 

65 

990 

58 

1*9 

60 

57 

98 

105 

129 

117 

99 

89 

65 

64 

6,124 

66 

1,110 

56 

56 

57 

66 

104 

116 

129 

143 

129 

109 

81 

64 

6,534 

57 

1,080 

63 

60 

62 

59 

104 

101 

136 

133 

132 

89 

70 

71 

6,754 

68 

1,136 

76 

59 

66 

92 

105 

128 

147 

123 

121 

87 

65 

67 

7,110 

69 

1,235 

75 

65 

75 

79 

127 

132 

156 

156 

129 

94 

75 

72 

7,540 

7(1 

1,381 

72 

66 

85 

118 

148 

144 

171 

162 

153 

107 

77 

78 

7,970 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 

PER 

CONNECTION 

ESTIMATE) 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

ANNUALLY 

MONTHLY  (gpcd) 

u 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

»PcJ-l/ 

..pc»2/ 

1960 

3.12 

16.100 

68 

n 

74 

89 

112 

159 

158 

156 

135 

104 

79 

76 

107 

.120 

61 

3.U 

16,850 

71 

72 

78 

95 

117 

162 

172 

157 

136 

124 

99 

78 

114 

.128 

62 

3.U 

17,229 

84 

75 

79 

?7 

122 

157 

163 

159 

135 

95 

89 

83 

112 

.125 

63 

3.U 

17,748 

87 

85 

84 

90 

113 

173 

180 

180 

162 

109 

94 

94 

121 

.135 

64 

3.30 

19,373 

82 

83 

90 

120 

147 

151 

170 

165 

170 

132 

88 

92 

124 

.139 

65 

3.30 

20,221 

93 

87 

96 

93 

156 

173 

206 

187 

163 

142 

107 

102 

134 

.150 

66 

3.29 

21.448 

84 

93 

86 

loe 

156 

180 

194 

215 

200 

164 

126 

96 

142 

.159 

67 

3.29 

22.265 

91 

96 

90 

88 

151 

151 

197 

193 

198 

129 

105 

103 

133 

.149 

68 

3.29 

23.400 

105 

90 

?1 

131 

l4l 

182 

202 

169 

173 

258 

93 

92 

133 

.149 

69 

3.29 

24.806 

98 

94 

98 

106 

165 

177 

203 

203 

173 

122 

101 

94 

136 

.152 

70 

3.29 

26.088 

89 

90 

;105 

151 

I8rl 

184 

2y. 

200 

W 

H2 

?8 

96 

14? 

.162 

AVERAGE 
1966-70 

3.29 

23,600 

93 

?2 

?4 

116 

159 

175 

201 

196 

188 

161 

10  5 

?6 

136 

.l?4 

J/         gpcd     -  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
2/        ofpca    -   ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUAL 


METERED       [X] 


FLAT  RATE    Q 


COMBINATION        □ 
HYDRANTS  AND  FIRE 
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TABLE  6  (continuad) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  &  URBAN  PER  CAPITA  USE 

CITY    CENSUS   POPULATION 

AGENCY HOHOUT  HUOC  HATCT  PERUnwgff ,960 

TYPE miiiciMU.  wiTO  nsaaiMEiiT 1970       6.1^^ 

SYSTEM   SERVES: 

CITY iwiwBirr  BUBC all  accounts  in  city g] 

ALL    accounts   IN    CITY    I    OUTSIDE C3 

'^O^'^^y 5??!!^ PARTLY    IN    city   ONLY H 

HVDPOLOGic  AREA  «"  mUCISCO  BAT °-^"" 

RUSSIAN  RIVm    PLANWING  3UBAREA  ° '^"^ "  "^"'^"  service  agencyisi  within  this 


YEAR 

OF 
RECORD 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS- 

ANNUAL 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

SYSTEM 

CITY 

1960 

61 

62 

63 

64 

65 

207 

9 

8 

10 

u 

21 

20 

27 

31 

25 

21 

12 

12 

948 

66 

21*3 

10 

9 

u 

20 

25 

29 

31 

33 

27 

23 

13 

12 

l,00l» 

57 

265 

10 

10 

12 

19 

28 

36 

35 

30 

33 

25 

Ik 

13 

1,029 

68 

302 

12 

11 

13 

21 

32 

1*3 

1^ 

32 

36 

28 

15 

15 

1,122 

69 

307 

17 

IJ* 

16 

17 

27 

32 

1*1 

1*7 

37 

27 

16 

16 

1,23't 

70 

1^53 

18 

18 

22 

32 

k6 

V5 

55 

55 

80 

38 

22 

22 

l,l»36 

year 

OF 

RECORD 

PERSONS 

PER 

CONNECTION 

ESTIMATED 
AVERAGE 

POPULA- 
TION 

SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY  (jpcd)   L' 

ANNUALLY        | 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

aped-!'' 

o.pca?/ 

1960 

61 

62 

63 

64 

65 

4.50 

l*,266 

68 

67 

76 

86 

159 

156 

204 

234 

195 

159 

94 

91 

133 

.149 

6« 

HM 

»*,50lt 

72 

71 

79 

IM 

179 

215 

222 

236 

200 

165 

96 

86 

148 

.166 

67 

k.ua 

1*.612 

70 

77 

84 

137 

196 

260 

245 

210 

238 

175 

101 

91 

158 

.177 

68 

l*.l*8 

5,oei» 

77 

78 

83 

139 

205 

285 

282 

205 

239 

180 

100 

96 

165 

.185 

69 

kM 

5,523 

99 

91 

93 

103 

158 

193 

239 

274 

223 

158 

97 

93 

152 

.170 

70 

kM 

6,396 

91 

101 

Ul 

167 

232 

234 

277 

277 

260 

192 

115 

111 

194 

.217 

AVERAGE 
1966-70 

k.ne 

5,212 

82 

84 

90 

139 

194 

237 

253 

240 

232 

174 

102 

95 

163 

.183 

J/         gpc<l     -  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
2/        olpco   -   ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


METERED        [g                   FLAT  RATE    □ 

COMBINATION        '     ] 

EXCLUDES  SERVICES  FOR:     AGRICULTURE 

HYDRANTS   AND  FIRE 

PROTECTION.   AND  OTHER   AGENCIES. 
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TABLE  6  (continued) 
WATER  PRODUCTION,  TOPULATION  SERVED  &  URBAN  PER  CAPITA  USE 

CITY    CENSUS   POPULATION 

AGENCY BAKIk  HOBA,  CITY  OP i960__2ii020 

TYPE MUmClBAL  WATER  BEPAWngMT 1970      50.006 

«.-_.    .....  SYSTEM  SERVES: 

^,T„  SAMTA  ROSA  1 — , 

CITY ALL    ACCOUNTS   IN    CITY \^J 

BOgafk  *'-^    ACCOUNTS   IN    CITY    +   OUTSIDE C5 

COUNTY PARTLY    IN    CITY   ONLY [^^ 

HYDROLOGic  AREA        BA"  nUUICIBCO  BAY °-^"^« 

„__.„_ -r,,  ,„ww,-,~^^     n—..^-.,.  OTHER   WATER   SERVICE    AGENCYIS)    WITHIN    THIS 

RUSSIAN  RIVBR  PtAHNIWQ  SUBABEA         ^^^^  


YEAR 

OF 

RECORD 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

ANNUAL 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

SYSTEM 

CITY 

1960 

2,072 

108 

104 

112 

132 

193 

257 

266 

287 

213 

159 

122 

119 

11,892 

61 

2,199 

119 

108 

121 

152 

188 

261 

301 

264 

216 

187 

143 

139 

12,118 

62 

2,267 

128 

117 

122 

189 

246 

284 

285 

276 

a6 

151 

130 

123 

12,483 

63 

z,zkk 

131 

117 

126 

124 

167 

266 

316 

316 

244 

158 

137 

142 

12,740 

64 

2,759 

ite 

145 

155 

212 

247 

283 

355 

349 

309 

260 

165 

137 

13,383 

65 

2,588 

143 

143 

106 

155 

270 

287 

325 

316 

290 

223 

190 

l4o 

14,441 

66 

2,878 

I'll 

129 

165 

203 

279 

369 

341 

364 

293 

232 

202 

160 

15,610 

57 

3,020 

184 

160 

183 

154 

289 

287 

399 

394 

307 

262 

222 

179 

15,903 

68 

3,502 

196 

182 

192 

305 

352 

450 

429 

371 

373 

256 

193 

203 

16,297 

69 

3,'<22 

208 

178 

212 

206 

321 

401 

426 

418 

373 

269 

219 

189 

16,777 

70 

3,582 

200 

183 

231 

314 

361 

356 

474 

435 

369 

249 

208 

202 

17,367 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 

PER 

CONNECTION 

ESTIMATED 
AVERAGE 

POPULA- 
TION 

SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

ANNUALLY 

MONTHLY  (gpcd) 

u 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

gpcd^ 

ofpco?/ 

1960 

3.18 

37.840 

92 

98 

95 

U6 

165 

226 

227 

245 

L88 

1^ 

107 

101 

197 

.221 

61 

3.20 

38,778 

99 

99 

101 

131 

156 

224 

250 

220 

L86 

156 

123 

U6 

155 

.174 

62 

3.20 

39,946 

103 

105 

99 

158 

199 

237 

230 

223 

L80 

122 

108 

99 

156 

.175 

63 

3.28 

41,851 

101 

100 

97 

99 

129 

212 

244 

244 

194 

122 

109 

109 

147 

.165 

64 

3.37 

45,525 

101 

114 

110 

155 

175 

207 

252 

247 

226 

184 

121 

97 

166 

.186 

65 

3.37 

48,008 

96 

106 

71 

108 

181 

199 

218 

212 

201 

150 

132 

94 

148 

.166 

66 

3.37 

50,809 

90 

91 

105 

133 

177 

242 

217 

231 

192 

147 

133 

102 

155 

.174 

67 

3.37 

53,609 

ni 

107 

110 

96 

174 

178 

240 

237 

191 

158 

138 

108 

207 

.232 

68 

3.46 

56,306 

112 

115 

uo 

181 

202 

266 

246 

213 

221 

147 

U4 

116 

170 

.190 

69 

3.50 

58,720 

114 

108 

116 

118 

176 

228 

234 

230 

212 

148 

124 

104 

160 

.179 

70 

3.51 

60,900 

106 

107 

122 

172 

191 

195 

251 

230 

202 

132 

114 

107 

161 

.180 

AVERAGE 
1966.70 

3.44 

56,069 

107 

106 

113 

140 

184 

222 

238 

228 

204- 

146 

125 

107 

171 

.191 

J/         gpcd     -  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
2/        ofpco   -  ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


METERED        £]                   FLAT  RATE    □ 

COMBINATION        □ 

EXCLUDES  SERVICES  FOR:     AGRICULTURE. 

HYDRANTS  AND  FIRE 

PROTECTION,   AND  OTHER  AGENCIES. 
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TABLE  6  (continued) 

WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  &  URBAN  PER  CAPITA  USE 

CITY    CENSUS   POPULATION 

HGENCY       SEBASTOPOLi   CITT  OF laan  2.694 

TYPE       wuKiciBO.  WTER  imfAKoaart 1970       3.993 

SYSTEM  SERVES: 

CITY aggASWKMi all  accounts  in  city Qj 

gf——^  ALL    ACCOUNTS   IN    city    t    OUTSIDE G5 

'=°^''TY B(Ma» PARTLY    IN    city  ONLY Cj 

.vr,=,„  ^,-,^  .  =  .»  SAH  nUUrciSCO  BAT  OTHER 

HYDROLOGIC    AREA 

OTHER   WATER    SERVICE    AGENCY(S)    WITHIN    THIS 

BHSSTAM  RTVHt   PLAIWIWG   SUBAREA city: 


YEAR 

OF 

RECORD 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS' 

ANNUAL 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

SYSTEM 

CITY 

1960 

180 

8 

6 

9 

12 

16 

20 

19 

22 

25 

24 

IX 

8 

61 

176 

62 

164 

7 

7 

7 

9 

11 

14 

18 

24 

16 

27 

13 

U 

1,240 

63 

150 

7 

7 

8 

8 

8 

14 

17 

23 

18 

23 

9 

8 

1,275 

64 

171 

7 

8 

8 

10 

12 

16 

17 

27 

18 

27 

9 

12 

1,318 

65 

283 

66 

272 

67 

261 

68 

245 

69 

267 

70 

270 

1,510 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

connectiom 

estimated 

AVERAGE 

popula- 
tion 
served 

PER  CAPITA  WATER  USE 

1 

MONTHLY  (jped)   I' 

ANNUALLY        | 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

,p.dV 

o.pco?/ 

1960 

2,966 

88 

73 

99 

137 

176 

228 

209 

242 

285 

264 

125 

88 

170 

.190 

61 

2,967 

163 

.133 

62 

2.41 

2,988 

76 

84 

76 

100 

119 

156 

1?4 

259 

178 

291 

145 

U? 

150 

.163 

63 

2.43 

3,096 

73 

81 

83 

86 

83 

151 

177 

239 

194 

239 

97 

83 

157 

.176 

64 

2.45 

3,229 

70 

88 

80 

103 

120 

165 

ITO 

270 

186 

270 

93 

120 

146 

.164 

65 

3.535 

219 

.245 

66 

3.738 

1?? 

.223 

67 

3,864 

185 

.207 

68 

3,973 

169 

.189 

69 

4,06» 

17? 

.200 

70 

2.68 

4,050 

183 

.20? 

AVERAGE 
1966-70 

2.68 

3.943 

183 

.205 

\y         gped     -  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 

2/        afpco   -   ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


METERED        [3                   FLAT  RATE    □ 

COMBINATION        Q 

EXCLUDES  SERVICES  FOR:     AGRICULTl 

RE,   HYDRANTS   AND   FIRE 

PROTECTION.   AND  OTHER  AGENCIES. 
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TABLE  6  (continued) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  &  URBAN  PER  CAPITA  USE 

CITY    CENSUS  POPULATION 

AGENCY     amc¥k,  em  or i96o__3*Q23 

■^^P^ MiwTffr»*T.  WATWi  nKPkvmanrr '970 iili? 

SYSTEM  SERVES: 

CITY aOKtmK        all  accounts  in  city Q] 

grmfftM  ALL    ACCOUNTS   IN    CITY    +   OUTSIDE CI 

COUNTY PARTLY   IN    CITY    ONLY Q3 

HYDROLOGIC    AREA  SAW   fBAIICISCO    BAT 

OTHER   WATER   SERVICE    AGENCY(S)    WITHIN    THIS 

MOITH  BAY    PLANNIHQ  SPBAREA city: 


YEAR 

OF 

RECORD 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

ANNUAL 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

SYSTEM 

CITY 

1960 

210 

1,159 

61 

211 

1,181 

62 

213 

1,211 

63 

2lif 

1,251 

64 

216 

8 

12 

11 

15 

21 

25 

29 

29 

25 

19 

11 

11 

1,313 

65 

223 

10 

11 

11 

12 

26 

27 

27 

29 

23 

20 

16 

11 

1,358 

66 

2T3 

10 

10 

13 

20 

30 

33 

36 

36 

29 

25 

19 

12 

1,<»50 

57 

259 

Ik 

12 

lit 

11 

25 

25 

36 

36 

30 

22 

19 

15 

1,1*96 

68 

300 

15 

15 

16 

26 

30 

39 

39 

31* 

3»» 

22 

15 

15 

1,537 

69 

327 

16 

13 

17 

18 

32 

38 

1*5 

k6 

>I0 

25 

20 

17 

1,573 

70 

357 

18 

15 

21 

32 

38 

k3 

kk 

H5 

38 

32 

16 

15 

l,62lt 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 

PER 

CONNECTION 

ESTIMATED 
AVERAGE 

POPULA- 
TION 

SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY  (gpcd)   I^ 

ANNUALLY       1 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

.pcdV 

afpco?/ 

1960 

2.8I» 

3,290 

175 

.196 

61 

2.80 

3,307 

175 

.196 

62 

2.77 

3,355 

174 

.195 

63 

2.73 

3,»H6 

172 

.193 

64 

2.69 

3,533 

76 

121 

10l» 

ll»2 

198 

236 

27V 

274 

236 

179 

104 

104 

168 

.188 

65 

2.65 

3,599 

90 

109 

99 

Ul 

233 

250 

2l|2 

260 

213 

179 

lk6 

99 

170 

.190 

66 

2.62 

3,799 

85 

106 

110 

175 

255 

290 

280 

306 

254 

212 

167 

ice 

195 

.218 

67 

2.60 

3,890 

116 

110 

116 

9"» 

207 

214 

299 

299 

257 

182 

163 

124 

182 

.204 

68 

2.57 

3,950 

122 

136 

131 

219 

2U5 

329 

318 

278 

287 

180 

127 

122 

208 

.233 

69 

2.5»* 

3,995 

129 

U6 

137 

150 

258 

317 

363 

371 

334 

202 

167 

137 

224 

.251 

70 

2.67 

lt,350 

133 

123 

^56 

2J»5 

282 

329 

327 

33k 

291 

237 

123 

111 

225 

.252 

AVERAGE 
1966-70 

2.60 

3,99r 

117 

118 

130 

177 

2lt9 

296 

317 

338 

285 

203 

149 

119 

207 

.232 

J/         gpcd     -  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
2/        ofpco   -  ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


FLAT  RATE    |       | 


COMBINATION        Q 


METERED        Q 

EXCLUDES  SERVICES  FOR:     AGRICULTURE.  HYDRANTS  AND  FIRE 
PROTECTION.   AND  OTHER   AGENCIES. 
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TABLE  6  (continuad) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  &  URBAN  PER  CAPITA  USE 


MODBSTO,  cmr  OF 


CENSUS  POPULATION 

t96o 36*525- 


MinnCIPAL  WATER  DEPARTMHrr 


1970 61,712 


MODESTO 


I'DROUOGIC 


SAN  JDAQUUI  BASIH 


i-STEM   SERVES: 

*LL    ACCOUNTS    IN   CITY 

ALL    ACCOUNTS    IN    CITY    +   OUTSIDE 

PARTLY    IN    CITY   ONLY 

OTHER 


CD 


VAT.T.1iV   EAST  STnB 


OTHER    WATER   SERVICE    AGENCY'S. 
CITY: PbI     Bltw   Wiit^r   Cn. 


PLAmmw 

SDBARE 

A 

YEAR 

OF 

RECORD 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (milli 

on  gallo 

ns) 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS- 

ANNUAL 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

SYSTEM 

CITY 

I960 

"».153 

127 

127 

222 

290 

1*16 

581 

625 

619 

l»88 

369 

153 

136 

9,715 

61 

'^.313 

138 

137 

197 

333 

366 

571* 

66L 

630 

501 

1H7 

214 

145 

9.842 

62 

^,570 

llf6 

125 

180 

387 

^77 

599 

675 

687 

553 

357 

223 

161 

11,132 

63 

U,l»Olt 

16^ 

Xk6 

197 

171 

1*09 

59"* 

695 

729 

620 

356 

168 

155 

U,650 

64 

5,380 

157 

198 

252 

1*12 

526 

605 

811 

833 

671 

5^5 

190 

178 

12,007 

65 

5,560 

172 

19U 

283 

278 

602 

676 

860 

819 

687 

537 

247 

205 

12,500 

66 

6,l«J3 

19lf 

178 

331 

500 

705 

805 

88k 

965 

786 

571 

265 

219 

17,076 

57 

6,099 

212 

200 

2W 

210 

607 

673 

984 

994 

811 

602 

318 

242 

17,623 

68 

6,7'»0 

227 

21U 

295 

3kk 

687 

909 

1,019 

1,002 

850 

1*98 

253 

242 

18,671 

69 

6.958 

231 

212 

288 

k6l 

787 

839 

1,070 

1,129 

877 

505 

298 

261 

20,l4l 

70 

7.W8 

2l«> 

231 

377 

562 

832 

917 

1.138 

1.122 

93? 

?83 

287 

264 

20,700 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 

PER 

CONNECTION 

ESTIMATE) 
AVERAGE 

POPULA- 
TION 

SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

1 

MONTHLY  (jpcd)    i 

ANNUALLY        | 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

gpcd-!'' 

ofpco?/ 

1960 

3.39 

32.900 

125 

133 

a8 

294 

408 

589 

613 

607 

494 

362 

155 

133 

34'j 

.386 

61 

3.32 

32,600 

137 

150 

195 

340 

362 

587 

654 

623 

512 

413 

219 

143 

362 

.405 

62 

3.25 

36,100 

130 

124 

161 

357 

426 

553 

603 

6l4 

511 

31? 

206 

144 

347 

.389 

63 

3.18 

37,000 

143 

l4l 

172 

154 

357 

535 

606 

636 

559 

310 

151 

135 

326 

.365 

64 

3.10 

37,300 

136 

183 

218 

368 

457 

541 

701 

720 

600 

471 

170 

154 

394 

.441 

65 

3.03 

37,900 

146 

183 

241 

245 

512 

595 

732 

697 

604 

457 

217 

174 

402 

.450 

66 

2.96 

50,600 

124 

126 

211 

329 

449 

530 

564 

615 

518 

364 

175 

l4o 

347 

.389 

67 

2.89 

51,000 

134 

140 

156 

137 

384 

440 

622 

629 

530 

381 

208 

153 

328 

.367 

68 

2.82 

52,700 

139 

140 

181 

344 

421 

575 

624 

613 

538 

305 

160 

148 

349 

.391 

69 

2.75 

55,400 

135 

13T 

168 

277 

458 

505 

623 

657 

528 

294 

179 

152 

344 

.385 

70 

2.68 

55,500 

l4o 

149 

219 

338 

484 

??1 

661 

6?2 

?62 

?3? 

172 

1?2 

370 

.414 

AVERAGE 
1966.70 

2.82 

53,000 

134 

138 

187 

285 

439 

520 

619 

633 

535 

337 

179 

149 

348 

.389 

1/         gpcd     -  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
2/        olpco   -   ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


METERED        □                    FLAT  RATE    PI 

COMBINATION        [J] 

EXCLUDES  SERVICES  FOR:     AGRICULTURE 

HYDRANTS  AND   FIRE 

PROTECTION,   AND  OTHER   AGENCIES. 
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TABLE  6  (continued) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  &  URBAN  PER  CAPITA  USE 

CITY    CENSUS   POPULATION 

ASE^icY CQRirmi,  CTTT  or iseo i.006 

'^^''^ MnifTPTPtT.  WATBH  ngPABTIIlgrP 1970 3,573 

SYSTEM  SERVES: 

CITY COHhiW* ALU    ACCOUNTS   IN   CITY [£] 

^^  ALL    ACCOUNTS   IN    CITY    +  OUTSIDE £,3 

=  °^^^^ ^^^^ PARTLY    IN    CITY   ONLY ^ 

HYDROLOGic  AREA  SACmMBHO  M3IH 

OTHER   WATER   SERVICE    AGENCY(S1    WITHIN    THIS 

IPR-MWEST  YAT.T.1W    PT-AITTm  anBARKA  ciTY: 


YEAR 

OF 

RECORD 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS- 

ANNUAL 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

SYSTEM 

CITY 

I960 

32^ 

19 

15 

Ik 

16 

IT 

in 

1^ 

50 

38 

26 

19 

21 

1,202 

61 

1,204 

62 

1,226 

63 

1,273 

64 

330 

16 

15 

18 

25 

28 

39 

U5 

k9 

32 

26 

17 

20 

1,280 

65 

351 

18 

16 

16 

2k 

28 

39 

69 

35 

32 

3'^ 

20 

20 

1.329 

66 

385 

19 

16 

30 

30 

39 

59 

37 

60 

33 

27 

16 

19 

1,361* 

57 

351 

l6 

15 

18 

22 

38 

kk 

?9 

55 

26 

29 

15 

Ik 

1.370 

68 

1.375 

69 

391 

1? 

20 

27 

33 

k6 

k9 

kz 

52 

ks 

27 

17 

17 

1.380 

70 

HOO 

1? 

15 

22 

36 

kj 

39 

6? 

53 

kk 

26 

17 

17 

1.385 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 

PER 

CONNECTION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

ANNUALLY 

MONTHLY  (gpcj 

L/ 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

gpcd-' 

afpco?' 

1960 

2.50 

3.006 

201 

167 

153 

m 

180 

•►53 

516 

535 

"^5 

279 

205 

229 

293 

.^29 

61 

2.51 

3,022 

62 

2.52 

3,090 

63 

2.52 

3,208 

64 

2.53 

3,239 

164 

162 

182 

257 

280 

405 

449 

484 

326 

257 

173 

194 

278 

.312 

65 

2.53 

3,368 

174 

170 

154 

241 

270 

384 

661 

338 

317 

325 

193 

197 

286 

.380 

66 

2.5k 

3,1*65 

178 

167 

283 

292 

366 

564 

346 

554 

313 

246 

155 

175 

304 

.341 

67 

2.55 

3.k9k 

150 

150 

160 

212 

354 

482 

548 

505 

247 

869 

143 

186 

275 

.308 

68 

2.56 

3,520 

69 

2.57 

3,547 

175 

202 

248 

307 

421 

455 

378 

476 

391 

245 

164 

151 

302 

.338 

70 

2.58 

3,573 

169 

153 

,198 

335 

427 

36? 

586 

481 

412 

232 

158 

152 

307 

.344 

AVERAGE 
N66.70 

2.56 

3,520 

168 

168 

222 

287 

392 

452 

465 

504 

34l 

248 

155 

151 

297 

.333 

1/         gpcd     -  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
2/        olpeo   -   ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


METERED        □                   FLAT  RATE    [J] 

COMBINATION        □ 

EXCLUDES  SERVICES  FOR:     AGRICULTURE. 

HYDRANTS  AND  FIRE 

PROTECTION,   AND  OTHER   AGENCIES. 
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TABLE  6  (continued) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  &  URBAN  PER  CAPITA  USE 


AGENCY 

RED  BLOW,  CIW  OF 

TYPE 

RED  BLOTF 

COUNTY 

TBIAMA 

HYDROUOGIC 

AREA         SACRAMEinn  BASIN 

BORTOWEST  VALLEY    PLAHHING  SOBAREA 

CITY    CENSUS   POPULATION 

lafio  7,202 

1970 7.676 

SYSTEM    SERVES: 

ALL    ACCOUNTSIN    CITY [^1 

ALL    ACCOUNTS    IN    CITY    1    OUTSIDE [xD 

PARTLY    IN    CITY    ONLY [^J 

OTHER 

OTHER    WATER    SERVICE    AGENCY!'^)    WITHIN     THIS 


YEAR 

OF 

RECORD 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS- 

ANNUAL 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

SYSTEM 

CITY 

1960 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

1.3a 

39 

1*5 

51 

93 

IW 

ITl* 

I9I* 

195 

ll*T 

118 

61* 

53 

2,6^1* 

57 

1,31k 

58 

57 

60 

51 

120 

151 

217 

a3 

153 

117 

66 

51 

2,679 

68 

1,266 

56 

1*8 

50 

lOl* 

112 

188 

205 

11*1* 

151* 

92 

59 

51* 

2,701 

69 

1,31*1 

62 

1*9 

60 

78 

161* 

152 

211 

199 

161 

81* 

67 

51* 

2,721 

7n 

1,396 

58 

1*8 

69 

108 

157 

161* 

220 

211 

152 

lOl* 

52 

53 

2.71*9 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 

PER 

CONNECTION 

ESTIMATED 
AVERAGE 

POPULA- 
TION 

SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY  (gpcd)    I 

ANNUALLY        | 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

,pcdV 

o.pc.?-' 

1960 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

2.95 

7.770 

161 

205 

211 

1*00 

615 

71*5 

806 

811 

629 

1*90 

276 

221 

U66 

.522 

67 

2.92 

7,823 

21*0 

259 

21*8 

215 

1*91* 

61*1* 

897 

907 

651 

1*81* 

279 

211 

1*60 

.515 

68 

2.89 

7,806 

232 

210 

207 

kkk 

1*61* 

802 

81*7 

596 

657 

382 

251 

222 

1*1*3 

.1*98 

69 

2,86 

7,782 

255 

221* 

21.8 

336 

680 

6J*9 

871* 

826 

691 

31*8 

287 

223 

1*72 

.529 

70 

2.83 

7,780 

21*2 

221 

286 

1*62 

61*9 

701 

912 

877 

652 

1*32 

221 

219 

U92 

.551 

AVERAGE 

1966-70 

2.89 

7,792 

226 

221* 

2U0 

371 

580 

708 

867 

803 

656 

1*27 

263 

219 

U67 

.523 

1/         gpcd     -  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
2/        ofpco    -    ACRE-FEET    PER   CAPITA    ANNUALLY 


METERED        I      1                    FLAT  RATE    [_  _] 

COMBI 

NATION          X 

EXCLUDES  SERVICES  FOR;      AGRICULTl 

RE. 

HYDRA 

-ITS    AND    FIRE 

PROTECTION.    AND  OTHER   AGENCIES. 
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TABLE  6  (continuad) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  8.  URBAN  PER  CAPITA  USE 


AGENCY 

LiHDSAY.  cmr  OF 

TYPE 

MOHICIPAL  HATER  DEPARMEin' 

CITY 

LnrosAT 

COUNTY 

TULARE 

HYDROLOGIC 

AREA           TULARE  BASHI 

imr,i5JCAVEAH-T0LE  RIVERS 

CITY    CENSUS   POPULATION 

I960 5,391 

1970 5,g06 

SYSTEM   SERVES: 

ALLACCOUNTSINCITY Q^l 

ALL    ACCOUNTSIN    CITY    +OUTSIDE [J] 

PARTLYINCITYONLY QJ 

OTHER 

OTHER  WATER   SERVICE    AGENCY(S)    WITHIN    THIS 
CITY: 


PLAWniO  SUBfflgA 


YEAR 

OF 

RECORD 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (milli 

on  gollo 

ns) 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

ANNUAL 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

SYSTEM 

CITY 

1960 

61 

62 

63 

U35 

28 

33 

25 

23 

29 

U8 

50 

53 

55 

38 

31 

22 

IfSto 

64 

502 

19 

29 

28 

29 

38 

57 

65 

TO 

50 

62 

31 

2k 

1,852 

65 

W5 

22 

25 

26 

26 

5^ 

51 

72 

51 

U5 

1^3 

U3 

27 

1,861 

66 

550 

26 

26 

26 

k2 

58 

56 

63 

67 

55 

59 

^5 

27 

1.854 

67 

W 

27 

28 

30 

27 

35 

55 

77 

63 

58 

UO 

1*2 

16 

1,861 

68 

U97 

18 

21 

20 

26 

ko 

58 

63 

72 

5»* 

53 

lA 

28 

1,861» 

69 

593 

28 

28 

2T 

32 

51 

65 

72 

81 

65 

67 

1*3 

3U 

1,877 

70 

658 

3k 

29 

36 

k9 

5»> 

76 

86 

69 

80 

73 

U9 

23 

1,931 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

1 

MONTHLY    (gpcd)   V 

ANNUALLY   | 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

SPcJ^ 

afpco^^ 

1960 

61 

62 

63 

3.04 

5.600 

161 

210 

Ikh 

^37 

167 

286 

?89 

105 

3S7 

219 

18s 

327 

?T^ 

.239 

64 

3.00 

5,600 

109 

1T9 

l6l 

173 

219 

339 

37"* 

U03 

298 

357 

185 

138 

Plf5 

.271* 

65 

2.96 

5.500 

129 

162 

152 

158 

U7 

309 

kP?  , 

299 

27^ 

2S2 

?6l 

i-iS 

?li? 

.271 

66 

2.92 

5,'tOO 

155 

172 

155 

259 

3k6 

3l»6 

376 

itOO 

339 

352 

278 

161 

27^ 

.312 

67 

2.8? 

5,300 

ifil* 

189 

183 

170 

213 

3U6 

1*69 

383 

365 

21*3 

261* 

97 

257 

.288 

68 

2.83 

5,300 

110 

137 

122 

l6h 

2^3 

365 

383 

1*38 

3IK) 

323 

277 

170 

256 

.287 

69 

2.79 

5,200 

17"* 

192 

167 

205 

316 

Ul7 

W*7 

502 

1*17 

1*16 

276 

2U 

312 

.31*9 

70 

2.75 

5,300 

207 

195 

219 

308 

329 

m 

523 

l|20 

503 

l«i*l* 

308 

ito 

3ltO 

.381 

AVERAGE 
1966-70 

2.83 

5,300 

162 

177 

169 

221 

289 

390 

l»i»0 

1*29 

393 

356 

281 

156 

289 

.323 

1/         aped     -  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
2/        ofpca    -   ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


METERED        \j2                    FLAT  RATE    |       | 

COMBI 

NATION        □ 

EXCLUDES  SERVICES  FOR:     AGRICULTl 

RE, 

HYDRA 

>ITS  AND   FIRE 

PROTECTION,   AND  OTHER  AGENCIES. 
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TABLE  6  (continuad) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  &  URBAN  PER  CAPITA  USE 


AGENCY 

PORTEmnT.T.K,  r.vn  07 

TYPE 

imilTCTPAL  HATER  DEPAmMHTP 

POKTl?KW|liTtK 

COUNTY 

TOLA  RE 

HYDHOLOGIC 

AREA        TOLARE  BASHf 

KUiGS-KAWEAH-TOLB  RIVERS 

CITY    CENSUS  POPULATION 

'960 7.991 

1970 12,602 

SYSTEM   SERVES; 

ALL    ACCOUNTS   IN   CITY [jQ 

ALL    ACCOUNTS   IN    CITY    t   OUTSIDE C]] 

PARTLY    IN    CITYONLY Q] 

OTHER 

OTHER   WATER    SERVICE    AGENCY(S)    WITHIN    THIS 


FLAnmO  SUBARS 

YEAR 

OF 

RECORD 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (milli 

on  gallo 

-.s) 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

ANNUAL 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

SYSTEM 

OTY 

1960 

61 

62 

63 

64 

T33 

27 

28 

12 

^ 

58 

8$ 

U7 

116 

87 

76 

2<5 

?6 

^,?q^ 

65 

7^9 

A 

28 

33 

36 

7l» 

96 

Ilk 

111 

97 

61 

50 

25 

3.336 

66 

820 

25 

27 

30 

65 

85 

86 

IM 

12lf 

102 

68 

ItO 

27 

3.287 

67 

801 

27 

Sk 

28 

27 

35 

103 

169 

138 

113 

6h 

^5 

28 

3.U21* 

68 

831 

27 

25 

29 

62 

82 

93 

152 

129 

105 

60 

36 

^1 

3.WiO 

69 

827 

30 

2k 

28 

51 

67 

91 

IkS 

131* 

109 

72 

ks 

31 

3.519 

70 

91^3 

31 

2? 

?3 

a 

81 

lOU 

16? 

146 

120 

86 

50 

33 

3.598 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

ANNUALLY 

MONTHLY    (gpcd) 

V 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

oped  J' 

ofpcoJ' 

1960 

61 

62 

63 

64 

2.86 

9. "too 

91 

103 

110 

18) 

199 

305 

m? 

198 

109 

?fil 

103 

fl9 

211 

.239 

65 

2.96 

9.900 

78 

101 

108 

la 

21*1 

323 

171 

162 

i?r 

199 

168 

81 

PQ7 

.232 

66 

3.07 

10.1*00 

78 

93 

91 

208 

2€h 

276 

1*37 

185 

127 

2U 

128 

84 

216 

.242 

67 

3.18 

10,800 

81 

79 

8k 

83 

105 

318 

505 

412 

349 

191 

139 

84 

203 

.227 

68 

3.29 

11,300 

77 

76 

83 

183 

234 

27l» 

kjk 

368 

310 

171 

106 

88 

201 

.225 

69 

3.39 

11,900 

81 

72 

76 

1U3 

182 

255 

UOI 

363 

305 

195 

U8 

84 

190 

.213 

70 

3.50 

12,600 

79 

82 

8U 

161 

207 

275 

433 

374 

317 

220 

132 

84 

205 

.230 

AVERAGE 
1966.70 

3.29 

U,ll00 

79 

80 

8k 

156 

198 

280 

kkz 

380 

322 

198 

125 

85 

203 

.227 

_1/         gpcd     -  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
2/        afpco   -  ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


METERED        U]                   FLAT  RATE    □ 

COMBINATION 

n 

EXCLUDES  SERVICES  FOR:     AGRICULTl 

RE.   HYDRANTS  AND 

FIRE 

PROTECTION.    AND  OTHER  AGENCIES. 
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TABLE  6  (continued) 

WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  8,  URBAN  PER  CAPITA  USE 


»GENCV 
TYPE 


TOLARE.  CITT  OF 


MOWICIPAL  WATER  DEPARIMBIT 


CITY    CENSUS   POPULATION 

'960 l^,8g» 


1970 


16.235 


HYDROLOGIC 


TOUR£  BASIN 


SYSTEM  SERVES; 

ALL    ACCOUNTS    IN   CITY 

ALL    ACCOUNTS   IN    CITY    +   OUTSIDE  . 

PARTLY    IN    CITY    ONLY 

OTHER 


KPIOS-KAWEAH-TOLE  RIVERS 


OTHER  WATER   SERVICE    AGENCY(SI    WITHIN    THIS 
CITY: _^ 


PUmm  SUBAREA 

YEAR 

OF 

RECORD 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (inilli 

on  gallo 

ns) 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

ANNUAL 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

SYSTEM 

CITY 

1960 

l,7l«) 

55 

in 

95 

140 

196 

285 

267 

252 

191 

117 

49 

52 

4,671 

61 

1.777 

47 

5^ 

91 

l4o 

190 

274 

297 

253 

175 

131 

76 

49 

4.795 

62 

1,611 

57 

47 

63 

145 

179 

218 

269 

234 

162 

113 

69 

55 

4,926 

63 

1,555 

79 

55 

80 

72 

170 

217 

262 

230 

167 

103 

61 

59 

5,023 

64 

l,7l^5 

58 

80 

104 

130 

169 

258 

284 

247 

163 

135 

63 

54 

5,143 

65 

1.761 

52 

66 

121 

113 

196 

241 

271 

265 

169 

124 

85 

58 

5.329 

66 

1,927 

61 

66 

124 

183 

229 

250 

267 

289 

187 

132 

80 

59 

5,497 

57 

1,750 

67 

62 

89 

58 

184 

235 

293 

295 

190 

144 

77 

56 

5,591 

68 

1,916 

70 

62 

82 

183 

232 

263 

323 

243 

205 

U7 

66 

70 

5,668 

69 

1,842 

5k 

57 

78 

136 

206 

260 

298 

265 

217 

125 

75 

71 

5,749 

70 

1,993 

56 

61 

100 

158 

228 

283 

315 

277 

196 

144 

100 

75 

5,824 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 

PER 

CONNECTION 

ESTIMATED 
AVERAGE 

POPULA- 
TION 

SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

ANNUALLY 

MONTHLY  (gpcd 

w 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

„.dV 

o.pco?' 

1960 

2.95 

13,800 

129 

102 

222 

^^ 

4'>8 

688 

6?4 

■789 

4^1 

27? 

n8 

122 

344 

.38s 

51 

2.93 

14.100 

108 

137 

203 

331 

435 

648 

680 

579 

414 

300 

180 

U2 

345 

.386 

62 

2.91 

14,300 

129 

117 

142 

338 

4o4 

508 

607 

528 

378 

255 

l6l 

124 

309 

.346 

63 

2.89 

14,500 

176 

135 

178 

166 

378 

499 

583 

512 

384 

229 

i4o 

131 

294 

.329 

64 

2.87 

14,800 

126 

186 

227 

293 

368 

581 

619 

538 

367 

294 

142 

U8 

322 

.361 

65 

2.85 

15,200 

no 

155 

257 

248 

4l6 

528 

575 

562 

371 

263 

186 

123 

317 

.355 

66 

2.83 

15,600 

126 

151 

256 

391 

474 

534 

552 

598 

400 

273 

171 

122 

338 

.379 

67 

2.81 

15,700 

138 

l4i 

183 

123 

378 

499 

602 

606 

403 

296 

163 

115 

305 

.342 

68 

2.79 

15,800 

143 

135 

167 

386 

474 

555 

659 

496 

432 

239 

139 

143 

331 

.371 

69 

2.77 

15.900 

uo 

128 

158 

285 

418 

545 

605 

538 

455 

254 

157 

144 

317 

.355 

70 

2.75 

16.000 

U3 

1J6 

202 

32? 

460 

590 

635 

559 

408 

2?0 

208 

151 

^41 

.382 

AVERAGE 
196«.70 

2.79 

15.800 

126 

138 

i?3 

303 

441 

5^5 

6U 

559 

420 

270 

168 

135 

326 

,366 

J/         gpcJ     -  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
2/        alpco   -  ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


METERED        Q 


FLAT  RATE    (x] 


COMBINATION        |       | 
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TABLE  6  (continuad) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  &  URBAN  PER  CAPITA  USE 

CITY    CENSUS  POPULATION 

AGENCY         WLLtCRB.  cmr  or ,3^0        4.808 

TYPE  ManCIPAL  WATBR  DBPAHTMaT 1970  6,285 

^,^, FILLMORE  SYSTEM  serves: 

CITY  ALL    ACCOUNTS   IN   CITY gj 

-_—-,.  ALL    ACCOUNTS   IN    CITY    t    OUTSIDE CH 

COUNTY  VBWTUIW  

PARTLY    IN    CITY    ONLY Q J 

^YDROLOGlC  AREA       SOOTH  OOASTOL other 

•  other   WATER    SERVICE    AGENCY{S»    WITHIN    THIS 

SAMTA  CLARA  PLANNIMQ  SUBAREA city: 


YEAR 

OF 

RECORD 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS- 

ANNUAL 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

SYSTEM 

CITY 

1960 

1,323 

1,323 

51 

373.6 

21.5 

20.0 

24.6 

33.1 

35.8 

37.7 

48.4 

l*?.? 

34.7 

33.6 

23.6 

15.1 

1,348 

1.348 

62 

336.7 

18.4 

13.3 

15.6 

22.1 

32.9 

34.3 

41.3 

45.0 

39.3 

29.2 

24.4 

20.9 

1,361 

1,361 

63 

310.9 

22.3 

15.6 

19.0 

16.8 

21.3 

29.1 

41.5 

44.8 

36.2 

30.9 

14.8 

18.6 

1,444 

1.444 

64 

363.6 

20.0 

20.3 

22.2 

23.4 

31.3 

35.4 

47.9 

47.3 

40.3 

36.5 

19.7 

19.3 

1.527 

1.527 

65 

^6^.6 

15.0 

21.0 

20.3 

19.1 

36.4 

37.1 

42.8 

49.4 

39.3 

37.5 

29.2 

16.5 

1.618 

1.618 

66 

l«)3.l 

20.6 

18.6 

25.1 

35.0 

33.7 

43.8 

52.0 

51.4 

46,4 

33.0 

27.4 

16.1 

1,634 

1,^4 

57 

382.5 

23.8 

20.8 

19.7 

18.7 

30.5 

38.9 

48.1 

52.7 

46.2 

36.8 

29.6 

16.7 

1.656 

1.656 

68 

382.3 

19.6 

17.8 

18.8 

41.5 

39.9 

47.3 

48.4 

47.9 

33.8 

26.1 

22.5 

18.7 

1.692 

1.692 

69 

1*30.6 

18.7 

20.8 

19.5 

32.4 

47.1 

47.5 

51.8 

58.3 

47.4 

42.2 

29.4 

15.5 

1.711 

1.711 

70 

1*94.6 

21.1 

20.7 

10.3 

40.8 

49.0 

49.5 

62.2 

63.8 

57.7 

55.7 

41.7 

22.1 

1.713 

1.7J3 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 

PER 

CONNECTIC* 

estimath> 

AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

1 

MONTHLY  (sped)   h' 

ANNUALLY        | 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

9Pcdi' 

afp.o2/ 

1960 

3.63 

61 

3.64 

4,907 

l4l 

146 

162 

225 

235 

256 

318 

299 

236 

221 

160 

99 

208 

.233 

62 

3.64 

4,954 

120 

96 

102 

149 

214 

231 

269 

293 

264 

190 

164 

136 

186 

.208 

63 

3.64 

5,256 

137 

106 

117 

107 

131 

185 

255 

275 

230 

190 

94 

114 

162 

.181 

64 

3.65 

5,574 

116 

126 

128 

l4o 

181 

212 

277 

274 

241 

2U 

118 

U2 

178 

.199 

65 

3.65 

5,906 

82 

127 

111 

108 

199 

209 

234 

270 

222 

205 

165 

90 

169 

.189 

66 

3.66 

5,980 

111 

111 

135 

195 

182 

244 

281 

277 

259 

178 

153 

87 

185 

.207 

67 

.3.66 

6,061 

127 

123 

105 

103 

162 

214 

256 

280 

254 

196 

163 

89 

173 

.104 

68 

3.66 

6,193 

102 

99 

98 

223 

208 

255 

252 

250 

182 

136 

121 

97 

169 

.189 

69 

3.66 

6,262 

96 

U9 

100 

172 

243 

253 

267 

300 

252 

217 

156 

80 

188 

.210 

70 

3.67 

6,285 

108 

U8 

53 

a6 

251 

263 

319 

327 

306 

286 

221 

113 

a6 

.pUp 

AVERAGE 
1966-70 

3.66 

6,156 

109 

114 

98 

182 

209 

246 

275 

287 

251 

203 

163 

93 

186 

.208 

1/         gpcil     -  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
2/        ofpco  -  ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


METERED        [X] 


FLAT  RATE    [^ 


COMBINATION        [^ 
HYDRANTS  AND   FIRE 
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TABLE  6  (continuad) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  &  URBAN  PER  CAPITA  USE 


''<^ENCY aopmEm  cAr.TTOwrrA  water  oompawy  fojAi  srsrai) 

TYPE  C0I1ERCIAL  VATER  CCTgAWT 

CITY QJAI 


^YDR01_0GIC    ARE 


aonraooASTM, 


-ELANNim  simtBKa 


CITY    CENSUS   POPULATION 

^.»95 

'970 5,521 

SYSTEM   SERVES: 

ALL    ACCOUNTS   IN   CITY Q] 

ALL    ACCOUNTS   IN    CITY    +   OUTSIDE d] 

PARTLY    IN    CITY    ONLY [^|] 

OTHEF 
OTHEF 

f-iT^.  CasltaB  Municipal  Water  District. 
Ventura  River  County  Mater  District 


YEAR 

OF 

RECORD 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

ANNUAL 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

SYSTEM 

CITY 

1960 

3'tO.I* 

U.l 

10.6 

U».6 

20.6 

2K.7 

iW.l 

53.2 

49.3 

44.5 

36.7 

17.7 

17.3 

1,454 

61 

395.0 

21.9 

16,3 

28.6 

36.5 

ks.k 

1*4.5 

50.2 

45.2 

37.5 

33 .7 

23.0 

15.2 

1,728 

62 

351.8 

iT.r 

U.O 

16.0 

28.8 

32.2 

37.2 

43.9 

48.3 

37.8 

28.6 

24.9 

22.4 

1.763 

63 

313.8 

22.V 

lU.8 

20.3 

17.3 

23.6 

27.9 

45.5 

46.0 

32.8 

26.7 

16.9 

19.6 

1.803 

64 

365.8 

19.8 

23.3 

23.^^ 

Zh.Z 

33.1 

38.V 

1(8.8 

42.9 

39.7 

36.3 

17.7 

18.2 

1,844 

65 

3l»7.2 

16.8 

18.4 

22.6 

21.0 

32.1 

33 .1^ 

46.2 

48.1 

32.4 

38.2 

22.0 

16.0 

1.894 

66 

362.6 

17.1 

15.6 

26.9 

33.3 

30.8 

to.5 

45.3 

46.3 

39.8 

32.9 

18.7 

15.4 

1,903 

57 

338.5 

1T.7 

16.7 

18.2 

15.1 

27.6 

35.1 

47.0 

49.2 

35.5 

36.3 

23.7 

16.4 

1,917 

68 

393.9 

18.0 

16.2 

21.2 

29.7 

39.9 

"15.2 

53.5 

49.4 

44.8 

29.7 

25.0 

21.3 

1.947 

69 

383  .V 

18,9 

16.5 

21.1» 

25,6 

36.1 

35.0 

48.9 

53.0 

44.3 

38.9 

23.3 

21.5 

1.952 

70 

1*33  .k 

19.6 

19.0 

23.7 

36.3 

V5.2 

46.9 

57.1 

56.1 

48.8 

37.8 

25.3 

17.6 

1,960 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 

PER 

CONNECTION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY  (gpcd) 

u 

ANNUALLY        1 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

,PcdV 

o.pco?/ 

1960 

3.0 

4,362 

82 

84 

108 

157 

183 

306 

393 

364 

340 

271 

135 

128 

23.3 

.239 

61 

3.0 

5,184 

136 

112 

178 

235 

264 

286 

312 

281 

241 

210 

148 

94 

209 

.234 

62 

3.0 

5.289 

108 

94 

98 

182 

196 

234 

268 

294 

238 

174 

157 

137 

182 

.204 

63 

3.0 

5,409 

134 

98 

121 

107 

l4l 

172 

271 

274 

202 

159 

104 

117 

159 

.178 

64 

3.0 

5.532 

115 

145 

136 

146 

193 

231 

284 

250 

239 

212 

107 

106 

181 

.203 

65 

3.0 

5,682 

95 

116 

128 

123 

182 

196 

262 

273 

190 

217 

129 

91 

167 

.187 

66 

3.0 

5.709 

97 

98 

152 

194 

174 

236 

256 

262 

232 

186 

109 

87 

174 

.195 

67 

3.0 

5.751 

99 

104 

102 

88 

155 

203 

264 

276 

206 

204 

137 

92 

161 

.180 

68 

3.0 

5,841 

99 

96 

117 

169 

220 

258 

295 

273 

256 

164 

143 

118 

184 

.206 

69 

3.0 

5,856 

104 

101 

118 

146 

199 

199 

269 

292 

252 

214 

133 

118 

179 

.200 

70 

3.0 

5.880 

108 

115 

130 

206 

248 

266 

313 

^08 

277 

207 

143 

?6 

202 

.226 

AVERAGE 
T966.70 

3.0 

5,807 

101 

103 

124 

161 

199 

232 

279 

282 

245 

195 

133 

102 

180 

.201 

±/         gpcd     -  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
2/        ofpco    -   ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


METERED        [X]                    FLAT  RATE    □ 

COMBINATION 

□ 

EXCLUDES  SERVICES  FOR:     AGRICULTURE 

HYDRANTS  ANC 

FIRE 

PROTECTION,    AND  OTHER  AGENCIES. 

-162- 


TABLE  6  (continued) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  &  URBAN  PER  CAPITA  USE 


CENSUS   POF 


AGENCY     OCTARD.  crnf  py 

TYPE  MOWICIPAL  WATBR  IHSPAmMHn! 


1960_ 
1970 


A0.g65 
71,225 


OXMARD 


SYSTEM  SE-^V 
ALL  ACCO 
ALL    ACCO 


j'DROLOGIC 


90mH  COASTAL 


SANTA  CLARA  PLAHNIWB  SUBARKA 


NCTV CJ 

N    CITY     .     OUTSIHE       ...  CD 

TLY    IN    CITY    ONLY TJ 

irp    Moat   of   olty  and   ouf.ald<» 

ER    WATER    SERVICE    AGENCr(S)    WITHIN     T  H I  ■-, 


YEAR 

OF 

RECORD 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS- 

ANNUAL 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

SYSTEM 

CITY 

1960 

2.292.1 

128.6 

133.1 

150.7 

191.7 

205.0 

199.6 

218,0 

26o,£ 

300,5 

220.1 

149.5  134,7 

9,416 

61 

2.l>99.0 

168.8 

ll;9.6 

162.2 

2ll0.2 

244.2 

217.3 

?14.4 

261.9 

299.4 

226.0 

189.3 

125.7 

10,424 

62 

2>95.3 

15'>.2 

127.3 

111.1 

199.0 

246.6 

228.0 

224,0 

265.5 

352.1 

232,2 

184.^ 

170.4 

11,421 

63 

2,665.1 

189.9 

136.7 

17l*.l» 

203.4 

234.0 

222.0 

259.3 

307.6 

317.7 

248.9 

178.^ 

192.6 

11,728 

64 

2,852.7 

196,0 

185.9 

193.1 

204.7 

253.2 

254.1 

275.9 

299.8 

346.3 

283.4 

186.9 

173.4 

12,530 

65 

3,166.0 

177.7 

178.5 

187.0 

203.9 

292.6 

291.6 

302.7 

343.7 

376.3 

36?.6 

238.1 

204.3 

14,368 

66 

3,583.9 

226.7 

195.^ 

254.3 

313.3 

307.5 

326.6 

350.6 

391.1 

405.4 

353.6 

247.0 

212.4 

14,843 

57 

3,'»53.9 

239. <► 

207.7 

236.2 

200.1 

346.6 

326.6 

331.1 

366,0 

417,0 

330.4 

259.5 

193.3 

14, 914 

68 

3,833.3 

23k.0 

220.1* 

2H.3 

343.0 

355.8 

365.0 

362.7 

434,7 

443,7 

330.3 

271.2  228.2 

15,122 

69 

3,892.0 

237.2 

20)^.0 

2l»6.6 

273.0 

366.0 

384.7 

365.4 

433.5 

438.2 

381.1 

284.8 

277.5 

15,770 

70 

"►.^3.1 

2HT.8 

21*3.6 

284.3 

408.=; 

462.3 

S??-"* 

404.8 

423.7 

491.3 

450.5 

368.8 

262.1 

15.935 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 

PER 

CONNECTION 

ESTIMATHJ 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY  (sped)    V 

ANNUALLY        | 

-IAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

cd-^' 

o.pco^ 

1960 

4.28 

40.265 

103 

114 

121 

159 

164 

165 

175 

209 

249 

176 

124 

108 

156 

.175 

61 

4,30 

44.823 

121 

119 

117 

179 

176 

162 

154 

188 

223 

163 

l4l 

90 

.171 

62 

4.31 

49,225 

101 

92 

73 

135 

162 

154 

147 

174 

238 

152 

125 

112 

139 

,156 

63 

4.33 

50,782 

121 

96 

101 

134 

149 

146 

165 

195 

209 

158 

U7 

122 

144 

.161 

64 

4.35 

54,506 

U6 

118 

114 

125 

150 

155 

163 

177 

212 

168 

114 

103 

14^ 

.160 

65 

4.37 

62,788 

91 

102 

96 

108 

150 

155 

156 

ITT 

200 

190 

126 

105 

138 

.15^ 

66 

4.39 

65,161 

112 

107 

126 

160 

152 

167 

17'* 

194 

207 

175 

126 

105 

l"?! 

.169 

67 

4.41 

65.771 

117 

U3 

116 

101 

170 

166 

162 

180 

211 

16? 

132 

95 

m 

.161 

68 

4,43 

65.990 

U4 

U5 

119 

173 

174 

184 

177 

212 

224 

la 

137 

112 

156 

.175 

69 

4,45 

70.176 

109 

104 

133 

130 

168 

183 

168 

199 

208 

175 

135 

128 

152 

.170 

70 

4.47 

71.225 

112 

122 

12? 

191 

2W 

iSf 

183 

192 

230 

Ptft 

171 

11? 

171 

.192 

AVERAGE 
1966-70 

4.43 

67,66- 

113 

112 

121 

151 

175 

177 

173 

19-? 

216 

175 

IH 

_112_ 

15^ 

.173 

1/         gped     -  GALLONS  PER  CAPI 
2/        ofpca    -   ACRE-FEET  PER  C* 


TA   PER   DAY 
PITA    ANNUALLY 


METERED        ^                    FLA1 

r  RATE  ;  ■  ; 

COMBI 

NATION 

EXCLUDES  SERVICES  FOR: 

AGRICULTl 

JRE 

HYDRAr 

TS    AND    FIRE 

PROTECTION.    AND  OTHER 

AGENCIES. 
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TABLE  6  (continuad) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  &  URBAN  PER  CAPITA  USE 

CITY    CENSUS   POPULATION 

*°ENCY POUT  BTlBIBm,   CTW  Of 1960 11.067 

TYPE  WaiCIPAL  WATBR  DEPARTMBIT 1970  14.295 

SYSTEM   SERVES! 

CITY PORT  HPEWBtE ^ all  accounts  in  city K 

_____  ALL    accounts   IN    CITY    +  OUTSIDE CD 

COUNTY    yg'fuiw „.„  , — , 

PARTLY    IN    CITY   ONLY Qj 

HYDROLOGIC    AREA         SOOTH    CXMSWIi OTHER 

OTHER   WATER   SERVICE    AGENCY(S)    WITHIN    THIS 

SANTA  CLARA  PLAKNIWS  SBBAREA cty, 


YEAR 

OF 

RECORD 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

ANNUAL 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

SYSTEM 

CITY 

1960-61 

648.5 

2f080 

2,080 

61 -62 

661.8 

2,160 

2,160 

62-63 

T41.6 

2,255 

2,255 

63-64 

364.4 

2,440 

2,440 

64-65 

852.3 

2,690 

2,690 

65-66 

93T.6 

2,755 

2,755 

66-67 

8a.6 

2,870 

2,870 

57-68 

995.3 

2,910 

2,910 

68-69 

841.8 

2,945 

2,945 

69-70 

918.5 

3,000 

3,000 

70-71 

909.5 

3,113 

3,113 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 

PER 

CONNECTION 

ESTIMATED 
AVERAGE 

POPULA- 
TION 

SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

1 

MONTHLY  (gpcd)  V 

ANNUALLY       1 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

gpcd-!/ 

o.pco2/ 

1960-61 

6.17 

12,834 

1,37 

.153 

61-62 

6.01 

j£.aas 

140 

.1S7 

62-63 

5.86 

13.214 

154 

.172 

63-64 

5.70 

13,908 

170 

.190 

64-65 

5.54 

14.903 

15T 

.176 

65-66 

5.39 

14,849 

173 

.194 

66-67 

5.23 

15.010 

157 

.176 

67-68 

5.08 

14.782 

184 

.206 

68-69 

4.92 

14,489 

159 

.178 

69-70 

4.76 

14,295 

176 

.197 

70-71 

4.61 

14.351 

, 

^T** 

.195 

AVERAGE 
1966.70 

4.92 

14.58 

170 

.390 

J/       «pcd 
2/       olpco 


•  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 

.  ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


METERED        [X]                    FLAT  RATE    □ 

COMBI 

NATION        □ 

EXCLUDES  SERVICES  FOR:     AGRICULTURE, 

HYDRA 

MTS  AND  FIRE 

PROTECTION,   AND  OTHER  AGENCIES. 
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TABLE  6  (continued) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  &  URBAN  PER  CAPITA  USE 

CITY    CENSUS  POPULATION 

OGENCY        SATA  PADM  WATER  WDHIC3.    Ltd. i960 13.279 

TYPE  CCTMgRCIAL  WATCT  OOWAIIY 1970 Ifi^Iffll 

SYSTEM   SERVES: 

CITY     SAMTA  PAULA all  accounts  in  city ZJ 

ALL    ACCOUNTS   IN    CITY    I    OUTSIDE [X] 

COUNTY        VnTOHA PARTLY    IN    CITY   ONLY □ 

HYDROLOGIC    AREA         SOOTH    COASTAL 

~  OTHER    WATER    SERVICE    AGENCY(S)    WITHIN    THIS 

SAMTA  CLARA  PLANNINa  STTBAREA  r.-r^. 


YEAR 

OF 

RECORD 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gollons) 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS' 

ANNUAL 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

SYSTEM 

CITY 

1960 

822.5 

4.107 

3.820 

61 

<}6o.q 

A,  196 

3.902 

62 

909.1 

4,30l» 

4,003 

63 

903.3 

it.i*i»9 

4.138 

64 

1,103.0 

4.629 

4.305 

65 

1.168.9 

4.822 

4.484 

66 

l,l'>0.2 

4.905 

4,562 

57 

1,131.1 

4.973 

4.625 

68 

1,158.7 

5,042 

4,689 

69 

1,225.6 

5,071 

4,716 

70 

1.330.0 

5,077 

4,722 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 

PER 

CONNECTION 

ESTIMATED 
AVERAGE 

POPULA- 
TION 

SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY  (sped)    L' 

ANNUALLY        | 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

,P=dV 

0.P.0?/ 

1960 

3.48 

14.277 

irr 

.176 

61 

3.51 

14.728 

179 

.200 

62 

3.54 

15.236 

163 

.183 

63 

3.58 

15.927 

155 

.174 

64 

3.61 

16.711 

180 

.202 

65 

3.64 

17.552 

182 

.204 

66 

3.68 

18.050 

173 

.194 

67 

3.71 

18.450 

168 

.188 

68 

3.74 

18.857 

168 

.188 

69 

3.78 

19.168 

17"? 

.196 

70 

3.81 

19.354 

IW 

.210 

AVERAGE 
1966-70 

3.74 

18,77 

174 

.195 

J/         gpcd     -  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
2/        ofpeo  -  ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


METERED        S]                   FLAT  RATE    □                     COMBl 

NATION        J 

- 

EXCLUDES  SERVICES  FOR:     AGRICULTURE,  HYORAt 

TS   AND  Fl 

^E 

PROTECTION.    AND  OTHER   AGENCIES. 
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TABLE  6  (continued) 

WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  &  URBAN  PER  CAPITA  USE 

CITY    CENSUS   POPULATION 

AGENCY       vBraom.  cnr  oy 1950 29,11^ 

TYPE  WMICIPAL  WATBR  DEPARgcgrr 1970 55.797 

SYSTEM   SERVES: 

CITY VEWTORA ALL    ACCOUNTS   IN    CITY □ 

^^^^  ALL    ACCOUNTS   IN    CITY    +  OUTSIDE [X\ 

^"^'^-^^ ?™???* PARTLY    IN    CITY   ONLY ^ 

HYDROLOGIC    APEA_J0O«_0QAS»L °-^"" 

OTHER   WATER   SERVICE    AGENCY(S)    WITHIN    THIS 

SANTA  CLARA  PLANNIWO  SUBAREA city, 


YEAR 

OF 

RECORD 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  golions) 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS - 

ANNUAL 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

SYSTEM 

CITY 

1960 

2.508.0 

ll^.l 

133.0 

169.0 

213.3 

224.8 

261.3 

282.2 

276.9 

249.8 

232.1 

153.7 

164.8 

10,885 

61 

^,0^.k 

jaaa 

A5LJ. 

235.6 

2ie,6 

265,1 

sn,"} 

"I't^A 

3?0.2 

282.5 

292.6 

207.1 

180.9 

11.120 

62 

2.555.6 

197.6 

158.2 

173.5 

a4.5 

298.1 

278.6 

289.3 

313.7 

194.2 

149.3 

143.8 

144.8 

11,423 

63 

2,8^^.1 

224.7 

155.0 

219.3 

224,7 

270,4 

260.? 

308.? 

290.2 

258.7 

230.3 

178.0 

212.3 

11.655 

64 

1,27^.5 

228.3 

233.7 

247.1 

250.0 

327.0 

301.? 

'i6?.8 

336.0 

305.8 

282.1 

198.5 

197.2 

12,118 

65 

KJO.q 

20'i.k 

250.7 

225.6 

303.0 

323.9 

370.7 

398.3 

345.3 

381.6 

213.3 

284.3 

12.747 

66 

V.U3.9 

288.0 

286.5 

303.7 

362.7 

346.5 

411.3 

434.9 

394.6 

401.0 

343.3 

285.2 

256.2 

13,108 

57 

1*,705.2 

277.3 

271.9 

308.4 

259.6 

4$6.8 

906.2 

96h.i 

526.4 

435.0 

377.3  334.7  387.0 

13,621 

68 

5.213.9 

3"*2.g 

264.1 

373.8 

432.0 

460.5 

483.8 

479.5 

769.4 

439.2 

432.: 

362.2  374.0 

13,768 

69 

5.393.5 

323.2 

325.7 

^1^,'» 

418.9 

423.2 

424.6 

?^7.5 

?67.4 

515.* 

621.6  430.0 

461.6 

17,'*76 

7(1 

6.555.3 

'^s?.? 

1*20.4 

470.3 

613.0 

623.7 

577.^ 

651.6 

629.3 

639.2 

??*.3 

475.6 

445.0 

18,352 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 

PER 

CONNECTION 

ESTIMATED 
AVERAGE 

POPULA- 
TION 

SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY  (gpcd) 

u 

ANNUALLY        1 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

,pcdV 

,fp.o?/ 

1960 

3.84 

4l,79fl 

uo 

110 

130 

174 

173 

208 

218 

214 

199 

179 

123 

127 

164 

.184 

61 

3.84 

42.701 

150 

126 

178 

189 

200 

212 

269 

265 

221 

221 

162 

137 

195 

.as 

62 

3.84 

43.864 

145 

129 

128 

163 

219 

212 

213 

231 

148 

UO 

109 

106 

160 

.179 

63 

3.84 

44,755 

162 

124 

158 

167 

195 

194 

222 

209 

193 

166 

133 

153 

173 

.194 

64 

3.84 

46,533 

159 

173 

171 

179 

227 

216 

254 

233 

219 

196 

142 

137 

192 

.215 

65 

3.84 

48,936 

126 

148 

165 

154 

200 

221 

244 

263 

235 

252 

159 

187 

196 

.220 

66 

3.79 

49.679 

187 

206 

197 

2M 

225 

276 

282 

256 

269 

223 

191 

166 

226 

.253 

67 

3.74 

50.942 

176 

191 

195 

170 

28q 

331 

3?8 

333 

285 

239 

219 

245 

253 

.283 

68 

3.69 

50,804 

218 

179 

237 

283 

292 

317 

304 

489 

288 

275 

238 

237 

280 

.314 

69 

3.64 

63  .a3 

164 

183 

170 

220 

215 

222 

278 

288 

270 

315 

225 

234 

232 

.260 

70 

3.60 

66.021 

223 

227 

230 

309 

105 

292 

318 

307 

323 

271 

240 

217 

272 

.304 

AVERAGE 
W6«.70 

3.69 

56, 2U 

I9A 

197 

206 

245 

265 

288 

3O8 

335 

287 

265 

223 

220 

253 

.283 

J/         gpcd     -  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
2/        ofpco    -   ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


METERED        (xD                    FLAT  RATE    □ 

COMBI 

MATION        □ 

EXCLUDES  SERVICES  FOR:     AGRICULTI 

JRE.   HYDRA^ 

TS  AND  FIRE 

PROTECTION,    AND  OTHER  AGENCIES. 
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TABLE  6  (continued) 

WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  &  URBAN  PER  CAPITA  USE 


AGENCY 

cALnorariA  wateb  sehyice  company 

TYPE 

OOIMERCIAI,  WATER  CXMffARY 

VISALIA 

COUNTY 

TULARE 

HYDROLOGIC    AREA             TOLARE    BASIK 

ICniOS-KAWEAH-TOLE  RIVERS 

CITY    CENSUS  POPULATION 

I960 l?t791 

1970 27.268 

SYSTEM    SERVES: 


ALL  ACCOUNTS  IN  CIT 
ALL  ACCOUNTS  IN  CIT 
PARTLY    IN    CITY   ONLV 


CD 

OUTSIDE Z3 

L3 


OTHER   WATER   SERVICE    AGENCY{S)    WITh 


PLAnmo 

SUBApA 

YEAR 

OF 

RECORD 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (milli 

ongollo, 

ns) 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS' 

ANNUAL 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

SYSTEM 

CITY 

1960 

2.838 

8? 

74 

137 

194 

297 

480 

489 

422 

313 

183 

85 

79 

7.620 

61 

2,809 

83 

102 

145 

239 

273 

447 

473 

409 

267 

187 

110 

74 

7,886 

62 

2,725 

79 

69 

95 

232 

281 

4o6 

470 

416 

296 

160 

U9 

102 

8,039 

63 

2,593 

123 

89 

123 

99 

270 

375 

468 

417 

303 

156 

90 

80 

8,245 

64 

2,8H 

90 

132 

150 

196 

299 

398 

495 

428 

262 

211 

90 

93 

8,440 

65 

2,884 

89 

101 

171 

176 

347 

376 

466 

445 

278 

219 

121 

95 

8,610 

66 

3,239 

100 

101 

206 

298 

361 

434 

486 

493 

315 

225 

128 

92 

8,854 

67 

2,917 

94 

88 

122 

86 

293 

385 

540 

525 

338 

223 

125 

98 

9,038 

68 

3,119 

97 

94 

151 

265 

360 

469 

523 

430 

339 

178 

108 

105 

9,227 

69 

3,1^5 

97 

92 

126 

198 

376 

405 

515 

485 

365 

209 

145 

132 

9,452 

70 

3,491 

120 

108 

168 

261 

412 

479 

552 

516 

367 

244 

152 

112 

9,686 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 
PER 

CONNEC- 
TION 

ESTIMATED 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

ANNUALLY 

MONTHLY    (gpcJ) 

V 

JAM 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

gpcd  ^ 

afpcoi 

1960 

3.53 

26.900 

102 

95 

164 

240 

3?6 

??? 

586 

506 

J88 

219 

105 

95 

288 

.323 

61 

3.48 

27.400 

98 

133 

171 

291 

3?1 

544 

557 

482 

325 

220 

134 

87 

?8l 

.315 

62 

3.'^2 

27.500 

93 

90 

111 

281 

330 

492 

551 

488 

35<> 

188 

144 

120 

272 

.305 

63 

3.37 

27.800 

143 

U4 

143 

119 

311 

450 

^^ 

484 

163 

181 

108 

93 

256 

.287 

64 

3.32 

28,000 

104 

163 

173 

233 

344 

474 

570 

493 

312 

243 

107 

107 

277 

.310 

65 

3.26 

28,100 

102 

128 

196 

209 

398 

446 

535 

511 

330 

251 

144 

109 

281 

.315 

66 

3.21 

28,400 

U4 

127 

234 

350 

410 

509 

552 

560 

370 

256 

150 

105 

312 

.349 

67 

3.16 

28,500 

106 

110 

138 

101 

332 

446 

611 

594 

395 

252 

146 

111 

280 

.314 

68 

3.10 

28,600 

109 

113 

170 

309 

406 

547 

590 

485 

395 

201 

126 

118 

298 

.334 

69 

3.05 

28,800 

109 

114 

141 

229 

421 

469 

577 

543 

422 

234 

168 

148 

299 

.335 

70 

2.99 

29,000 

133 

133 

187 

300 

458 

550 

614 

574 

422 

271 

175 

125 

330 

.370 

AVERAGE 
1W6.70 

3.10 

28,700 

114 

119 

174 

258 

405 

504 

589 

551 

401 

243 

153 

121 

304 

.340 

J/         gpcd     -  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DA 
2/        olpco   -   ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNl 
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TASLE  6  (continued) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  &  URBAN  PER  CAPITA  USE 


TYPE 

mWIClfU.  HATER  BBPABTMBIT 

CITY 

MTI8 

COUNTY 

TOLO 

HYDROLOGic  AREA          aACRAMniTO  BASIH 

cBrnuL  BAsm  wbst  planhimo 

CITY    CENSUS   POPULATION 

8.490 


1970       23.486 


SYSTEM   SERVES: 

ALL  ACCOUNTS  IN  CITY 
ALL  ACCOUNTS  IN  CITY 
PARTLY  IN  CITY  ONLY. 
OTHER 


CD 


OTHER  WATER  SERVICE    AGENCY(S)    WITHIN    THIS 
CITY: 


SUBAREA 

YEAR 

OF 

RECORD 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (milli 

on  gallo 

ns) 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

ANNUAL 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

SYSTEM 

CITY 

1960 

8l4 

28 

30 

40 

60 

80 

121 

120 

U4 

88 

69 

34 

30 

1,976 

61 

862 

31 

29 

37 

62 

87 

120 

136 

117 

88 

70 

51 

34 

2,250 

62 

898 

36 

32 

40 

82 

101 

123 

135 

125 

94 

54 

41 

35 

2,360 

63 

896 

41 

35 

42 

38 

75 

134 

148 

139 

106 

61 

39 

38 

2,620 

64 

1,184 

40 

54 

71 

100 

127 

132 

169 

169 

128 

102 

46 

46 

2,825 

65 

1,2  20 

47 

49 

70 

68 

136 

159 

160 

155 

131 

111 

62 

52 

3,185 

66 

1,518 

55 

51 

80 

121 

170 

194 

205 

206 

158 

141 

75 

62 

3,300 

57 

1,586 

67 

63 

80 

66 

163 

169 

249 

243 

185 

138 

91 

72 

3,452 

68 

1,758 

70 

63 

62 

154 

191 

239 

261 

215 

199 

132 

78 

74 

3,520 

69 

1,934 

79 

71 

88 

132 

225 

228 

280 

274 

216 

151 

103 

87 

3,930 

70 

2.079 

84 

7? 

U6 

183 

244 

262 

284 

271 

227 

159 

90 

80 

4,745 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 

PER 

CONNECTION 

BTIMATED 
AVERAGE 

POPULA- 
TION 

SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

ANNUALLY 

MONTHLY  (jpcd) 

u 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

KAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

,pcjV 

ofpc=2/ 

1960 

4.30 

8,490 

106 

125 

150 

237 

304 

476 

456 

433 

347 

262 

135 

n4 

263 

.295 

61 

3.96 

8,910 

111 

117 

135 

232 

315 

449 

492 

424 

329 

254 

190 

122 

265 

.297 

62 

4.49 

L0,600 

109 

107 

122 

258 

307 

386 

410 

380 

296 

165 

129 

107 

232 

.260 

63 

4.48 

a,75o 

111 

106 

114 

109 

204 

381 

4o6 

381 

301 

167 

uo 

103 

208 

.233 

64 

4.50 

L2,700 

103 

152 

181 

262 

322 

346 

429 

430 

335 

259 

121 

116 

255 

.286 

65 

4.63 

l4,750 

loe 

119 

153 

153 

298 

359 

394 

339 

296 

243 

139 

113 

226 

.253 

66 

4.98 

l6,450 

109 

110 

160 

246 

340 

394 

410 

412 

321 

282 

157 

125 

253 

.283 

67 

5.48 

L8,900 

114 

120 

136 

115 

279 

297 

426 

4l6 

326 

236 

160 

122 

230 

.258 

68 

5.71 

>0,100 

113 

112 

132 

256 

306 

397 

4l6 

344 

330 

211 

129 

118 

240 

.269 

69 

5.53 

21,750 

117 

U7 

130 

202 

333 

349 

4l4 

406 

330 

223 

158 

128 

243 

.272 

70 

4.95 

23,486 

115 

120 

15? 

260 

3?4 

W 

389 

??! 

?22 

218 

127 

109 

242 

.271 

AVERAGE 
1966-70 

5.33 

20,137 

u4 

116 

143 

216 

318 

362 

411 

390 

326 

234 

146 

120 

242 

.271 

1/         9PCd     -  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
2/        ofpco    -  ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


METERED        □                    FLAT  RATE    [x] 

COMBINATION        □ 

EXCLUDES  SERVICES  FOR;     AGRICULTURE, 

HYDRANTS  AND  FIRE 

PROTECTION.  AND  OTHER  AGENCIES. 
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TABLE  6  (continuad) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  &  URBAN  PER  CAPITA  USE 


CITY    CENSUS   POF 


AGENCY 

HOOmjUID,   CITT  OP 

TYPE 

MUKICIML  KATEK  DEPAKTMBIIT 

CITY 

Hoonumi) 

COUNTY 

TOLO 

HYDROLOGIC 

AREA            SACRAMDrrO  BA8IK 

CENTRAL  BASIN  WEST   PLANNHro 

.960 I2u3il. 


■  970       20.677 


SYSTEM    SERVES: 

ALL    ACCOUNTS   IN    CITY f^ 

ALL    ACCOUNTS   IN    CITY    <    OUTSIDE ["J 

PARTLY    IN    CITYONLY Q] 

OTHER 

OTHER   WATER   SERVICE    AGENCYIS)    WITHIN    THIS 


YEAR 

OF 

RECORD 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (miili 

on  gallo 

ns) 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS- 

ANNUAL 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

SYSTEM 

CITY 

1960 

2,081» 

86 

75 

96 

156 

171 

362 

262 

290 

236 

183 

104 

67 

3,947 

61 

1,929 

9k 

82 

106 

187 

167 

243 

252 

310 

170 

152 

70 

96 

4,188 

62 

z,kca. 

130 

163 

113 

180 

247 

281 

314 

290 

235 

191 

93 

164 

4,4l8 

63 

1.806 

104 

96 

77 

lltS 

118 

268 

258 

229 

206 

104 

93 

105 

4.576 

64 

2,229 

8k 

90 

160 

172 

230 

205 

351 

312 

254 

166 

111 

94 

4,740 

65 

1,954 

9k 

105 

86 

122 

104 

212 

253 

316 

233 

171 

164 

100 

4.812 

66 

2,265 

6k 

88 

81 

147 

160 

241 

279 

313 

336 

209 

215 

112 

5,018 

57 

z,3hi 

143 

95 

86 

121 

111 

223 

259 

372 

354 

242 

187 

148 

5.171 

68 

2,610 

107 

99 

109 

118 

216 

305 

364 

373 

362 

272 

181 

104 

5.328 

69 

2,500 

101 

103 

85 

111 

154 

296 

315 

388 

369 

269 

186 

123 

5.463 

70 

2.716 

111 

10? 

100 

150 

226 

330 

336 

40? 

316 

317 

206 

120 

5.508 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 

PER 

CONNECTION 

ESTIMATB3 
AVERAGE 

POPULA- 
TION 

SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

MONTHLY  (sped!   L 

ANNUALLY        | 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

,p.dV 

o.poo?/ 

1960 

3.42 

13.523 

206 

197 

230 

384 

409 

890 

626 

693 

571 

437 

256 

161 

422 

.472 

61 

3.48 

14,596 

207 

200 

234 

426 

369 

554 

557 

685 

388 

336 

161 

212 

362 

.405 

62 

3.54 

15.669 

268 

372 

233 

383 

509 

599 

647 

597 

501 

393 

198 

338 

420 

.470 

63 

3.50 

16.384 

205 

209 

152 

300 

232 

544 

508 

451 

418 

205 

188 

207 

302 

.338 

64 

3.60 

17,099 

159 

188 

302 

335 

435 

400 

663 

590 

495 

314 

216 

177 

357 

.400 

65 

3.64 

17,886 

169 

210 

154 

227 

187 

394 

455 

569 

433 

308 

305 

179 

299 

•  335 

66 

3.65 

18,315 

149 

172 

142 

268 

282 

439 

491 

551 

612 

368 

391 

197 

339 

.380 

67 

3.68 

19,030 

243 

178 

147 

212 

189 

390 

440 

632 

620 

411 

327 

252 

337 

.377 

68 

3.70 

19,745 

174 

178 

178 

199 

352 

515 

593 

608 

612 

443 

306 

170 

362 

.405 

69 

3.73 

20,388 

160 

180 

134 

182 

243 

485 

498 

613 

605 

425 

305 

194 

336 

.376 

70 

3.75 

20.677 

173 

181 

156 

242 

353 

531 

524 

632 

509 

495 

332 

187 

360 

.403 

AVERAGE 
1966-70 

3.70 

19,631 

180 

178 

151 

221 

284 

472 

509 

607 

592 

428 

332 

200 

347 

.388 

J/        spcJ     -  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
2/        ofpeo   -   ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


METERED        [7]                    FLAT  RATE    [Xl 

COMBI 

NATION        [771 

EXCLUDES  SERVICES  FOR:     AGRIQULTl 

JRE 

HYDRA^ 

TS   AND  PiRE 

PROTECTION.   AND  OTHER   AGENCIES. 
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TABLE  6  (continuad) 
WATER  PRODUCTION,  POPULATION  SERVED  &  URBAN  PER  CAPITA  USE 

______  CITY    CENSUS   POPULATION 

AGENCY  CALBTOBOA  KATER  SERVICTE  COMRUIT  i960___2j26Q 

TYPE  COmeHCIAL  VttTER  COMEAHY 1970        9,353 

SYSTEM   SERVES: 

CITY '«*J"3YIIJJ: ALL    ACCOUNTS   IN   CITY ^ 

__,  ALL    ACCOUNTS   IN    CITY    +   OUTSIDE C]] 

COUNTY  TUBA  , , 

PARTLY    IN    CITY   ONLY j^] 

^YDROLOGIC    AREA  aACBAIgllTO   BA3DI OTHER 

»_....«. -r     -.,,...     _.„_  OTHER   WATER   SERVICE    AGENCY(S1    WITHIN    THIS 

CEMTRAL  BASIN  BAST  PLAimillQ  SUBAREA      city:_ 


YEAR 

OF 

RECORD 

TOTAL  WATER  INTO  SYSTEM  (million  gallons) 

ACTIVE  SERVICE 
CONNECTIONS* 

ANNUAL 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

SYSTEM 

CITY 

1960 

923 

38 

37 

liZ 

54 

76 

138 

147 

135 

101 

70 

43 

42 

3,320 

61 

960 

in 

37 

43 

62 

79 

139 

166 

U4 

102 

81 

54 

42 

3,341 

62 

1,053 

1*7 

kl 

50 

72 

93 

134 

160 

148 

U6 

75 

60 

51 

3,373 

63 

971 

50 

1*3 

1*3 

43 

81 

127 

151 

147 

108 

71 

54 

53 

3,360 

64 

1,107 

53 

53 

59 

79 

10l» 

120 

158 

149 

131 

91 

55 

55 

3,349 

65 

1,006 

51* 

^7 

63 

63 

111 

123 

154 

120 

91 

79 

48 

53 

3,352 

66 

999 

51 

37 

51 

81 

108 

128 

139 

139 

103 

79 

43 

40 

3,362 

57 

91*0 

te 

38 

1*3 

38 

87 

104 

153 

156 

112 

72 

50 

45 

3,358 

68 

978 

45 

kz 

1*7 

78 

loe 

129 

152 

124 

107 

64 

44 

44 

3,312 

69 

976 

1*3 

39 

k6 

59 

uo 

U5 

154 

146 

109 

63 

47 

45 

3,310 

70 

1,009 

»t5 

39 

52 

72 

112 

125 

156 

144 

109 

68 

41 

46 

3,341 

YEAR 

OF 

RECORD 

PERSONS 

PER 

CONNECTION 

ESTIMATH3 
AVERAGE 
POPULA- 
TION 
SERVED 

PER  CAPITA  WATER  USE 

1 

MONTHLY  (gpcd) 

u 

ANNUALLY       1 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

,.c.J/' 

ofpco^/ 

1960 

2.87 

9,260 

133 

l42 

146 

195 

264 

497 

511 

470 

364 

245 

154 

147 

273 

.306 

61 

2.77 

9,269 

144 

143 

149 

223 

276 

500 

578 

397 

367 

281 

193 

147 

284 

.318 

62 

2.75 

9,278 

165 

179 

174 

260 

325 

484 

557 

515 

419 

262 

217 

178 

311 

.348 

63 

2.76 

9,287 

174 

164 

150 

155 

280 

457 

524 

510 

389 

247 

194 

184 

286 

.320 

64 

2.77 

9,296 

185 

203 

206 

285 

361 

431 

548 

517 

470 

316 

196 

192 

327 

.366 

65 

2.77 

9,305 

186 

182 

220 

225 

385 

440 

534 

4l6 

326 

273 

172 

184 

296 

.331 

66 

2.77 

»,314 

177 

140 

177 

291 

374 

458 

481 

481 

369 

272 

154 

138 

294 

.329 

67 

2.77 

9,323 

146 

147 

147 

136 

302 

372 

529 

540 

401 

250 

179 

155 

277 

.310 

68 

2.81 

9,332 

154 

161 

164 

2T9 

353 

461 

526 

429 

382 

222 

157 

151 

287 

.321 

69 

2^ 

9,341 

149 

149 

159 

211 

383 

411 

531 

504 

389 

216 

169 

155 

286 

.320 

70 

2.79 

9,353 

155 

149 

178 

255 

386 

445 

538 

497 

388 

233 

147 

157 

295 

.330 

AVERAGE 
1966.70 

2.79 

9,330 

156 

149 

165 

234 

360 

429 

521 

490 

386 

239 

161 

151 

288 

.322 

J/         sped     -  GALLONS  PER  CAPITA  PER  DAY 
2/        ofpco    -  ACRE-FEET  PER  CAPITA  ANNUALLY 


METERED        [X)                   FLAT  RATE    □ 

COMBINATION        □ 

EXCLUDES  SERVICES  FOR;     AGRICULTURE. 

HYDRANTS  AND  FIRE 

PROTECTION.  AND  OTHER  AGENCIES. 
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COIWERSION  FACTORS 
English  to  Metric  System  of  Measurement 


Quantity 

English  unit 

Multiply  by 

To  get 
metric  equivalent 

Length 

inches 

2.54 

centimeters 

feet 

30.48 
0.3048 
0.0003048 

centimeters 

meters 

kilometers 

yards 

0.9144 

meters 

miles 

1, 

,609.3 
1.6093 

meters 
kilometers 

Area 

square  inches 

6.4516 

square  centimeters 

square  feet 

929.03 

square  centimeters 

square  yards 

0.83613 

square  meters 

acres 

0.40469 

hectares 

4, 

,046.9 

0.0040469 

square  meters 
square  kilometers 

square  miles 

2.5898 

square  kilometers 

Volume 

gallons 

3, 

,785.4 

0.0037854 
3.7854 

cubic  centimeters 
cubic  meters 
liters 

acre-feet 

1, 

,233.5 

cubic  meters 

1,233, 

,500.0 

liters 

cubic  inches 

16.387 

cubic  centimeters 

cubic  feet 

0.028317 

cubic  meters 

cubic  yards 

0.76455 
764.55 

cubic  meters 
liters 

Discharge   cubic  feet  per  second 

or 
second-feet 


Weight     pounds 

tons  (2,000  pounds) 


0.028317 


,45359 
,90718 


cubic  meters  per  second 

kilograms 
tons  (metric) 
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